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PREFACE. 


Since  the  publication  of  the  first  volume  of  the  Cambridge 
Observations,  no  addition  has  been  made  to  the  instruments  in  the 
Observatory.  The  Transit  Instrument  is  the  only  large  instrument: 
and  the  determinations  contained  in  this  volume  (especially  those 
of  the  Planetary  places,)  must  therefore  be  considered  as  being  to 
a  certain  extent  imperfect.  It  is  hoped  however  that  they  will  still 
be  fonnd   to  possess  some  value. 


The  general  plan  of  observations  is  nearly  the  same  as  that 
followed  in  the  observations  of  last  year.  Regular  observations  of 
the  Planets  have  been  considered  as  the  primary  object.  With 
these  have  been  combined  observations  of  the  Fundamental  Stars  and 
of  other  stars,  as  far  as  the  leisure  of  the  observers  would  permit. 
It  has  however  been  found  impossible  to  devote  much  time  to  these 
observations.  The  rule  which  I  have  laid  down,  and  to  which  I 
intend  strictly  to  adhere,  of  reducing  every  observation,  while  it 
increases  very  much  the  utility  of  the  observations,  of  course  limits 
very  much  their  number.  But  it  will  be  found  that  hardly  a  single 
observation  of  the  planets  has  been  lost  (except  by  accident,)  when 
they  passed  at  such  an  hour  that  in  a  regular  routine  of  operations 
it  was  practicable  to  observe  them.  In  the  month  of  March,  I  com- 
menced sweeping  a  zone  of  three  degrees  in  breadth,  and  continued 
it  through  nearly  six  hours  of  right  ascension:  but  I  have  not 
found  time  for  carrying  it  further.  The  various  distractions  to 
which  the  superintendant  of  a  public  institution  is  constantly  liable. 
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and  in  particular  the  laborious  course  of  lectures  which  the  Plumian 
Professor  is  required  to  give,  will  account  for  this  defect  in  a  class 
of  observations  that  can  scarcely  be  trusted  to  an  assistant.  In  the 
present  instance  much  time  has  also  been  occupied  with  a  journey 
undertaken  principally  for  the  purpose  of  inspecting  foreign  Ob- 
servatories, and  with  some  engagements  which  the  severe  labours  of 
the  preceding  year  obliged  me  to  postpone. 

In  the  month  of  March  an  assistant,  Mr.  Baldrey,  commenced 
residence  at  the  Observatory.  He  was  then  quite  unaccustomed  to 
the  observation  of  transits,  and  his  first  observations  were  of  course 
considered  unfit  for  publication.  Perhaps  also  a  very  few  of  those 
which  have  been  allowed  to  appear  might  with  propriety  have  been 
omitted;  but  I  have  thought  it  desirable  to  suppress  as  little  as 
possible.  Since  March  25,  only  four  or  five  observations  have  been 
rejected,  not  merely  because  they  gave  results  disagreeing  with  the 
others,  but  because  the  observer  was  sensible  at  the  time  that  he 
was  confused,  and  that  no  dependence  could  be  placed  on  the  ob- 
servations. The  accuracy  of  his  observations  gradually  improved, 
and  I  believe  that  at  present  they  are  quite  as  good  as  my  own. 

The  observations  made  by  the  assistant  are  distinguished  by  the 
initial  of  his  name  placed  opposite  to  them.  I  wish  to  remark  that 
this  is  not  done  for  the  sake  of  avoiding  that  responsibility  which 
I  consider  to  rest  entirely  on  me,  but  in  order  to  avoid  the  effects 
of  the  constant  difference  in  the  estimation  of  the  clock  time  which 
is  found  to  exist  in  some  degree  between  even  the  most  experienced 
observers.  An  instance  of  the  necessity  of  attending  to  this  point 
will  be  seen  in  the  observations  of  March  25.  Unfavourable  weather 
prevented  my  observing  a  fundamental  star,  and  for  a  great  number 
of  determinations  it  was  necessary  to  compare  observations  of  small 
stars  made  by  me  with  the  observation  of  a  fundamental  star  by  the 
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assistant.    The  constant  error  in  all   of  these  determinations  is  pro- 
bably not  less  than  half  a  second  of  time. 

Of  the  calculations  for  the  redaction  of  the  observations,  a  large 
proportion  has  of  course  been  made  by  the  assistant.  They  have 
always  however,  and  in  every  stage,  been  revised  in  some  degree  by 
me :  and  I  consider  myself  responsible  for  their  accuracy  in  the  same 
manner  as  if  I  had  made  them  myself  That  such  a  mass  of  calcu- 
lations should  be  quite  free  from  error  can  hardly  be  expected  :  but 
I  believe  it  will  be  found  that  the  number  of  errors  is  very  small, 
and  their  amount  always  inconsiderable. 

The  plan  of  the  volume  is  in  all  respects  similar  to  that  of  the 
volume  for  1828.  The  same  plan  will  be  followed  in  succeeding 
volumes,  if  no  improvement  should   be  suggested. 


G.  B.  AIRY. 

Observatory,  Cambridge, 
May  9,  1830. 


Since  revising  the  proofs,  the  following  errors  have  been  detected: 

In  the  transit  of  Sirius,  March  25,  the  minutes  are  too  great  by  1. 

In  the  transit  of  >/  Ursae  Majoris,  May  5,  the  minutes  are  too  small  by  10. 

In  the  transit  of  the  Moon's  2  L.,  Dec.  10,  the  minutes  in  the  Mean  of  Vl^ires  are  too  great 
by  1. 

The  star  observed  with  the  Moon  on  Dec.  10,  is  not  E^  Orionis. 

It  has  also  been  found  that  the  error  of  coUimation  was  not  altered  by 
the  accident  mentioned  in  page  59. 
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SectionI. 

UNREDUCED    OBSERVATIONS. 

The  Transit  Instrument  of  the  Cambridge  Observatory  remains  in  all 
respects  in  the  same  state  as  in  the  latter  part  of  the  year  1828.  A  small 
apparatus  has  sometimes  been  attached  to  it,  for  measuring  roughly  small 
differences  of  declination :  but  it  has  been  used  only  on  a  few  evenings 
in  sweeping  the  zone  between  57°  and  60°  N.P.D.  The  power  commonly 
employed  is  about  140. 

The  screws  for  adjusting  the  line  of  collimation  have  not  been  altered 
since  the  present  system  of  wires  was  fixed  in  November  1828.  An 
examination  of  the  observations  made  for  the  purpose  of  measuring  the 
error  of  collimation  (in  the  second  Section  of  this  Volume)  will  shew 
that  no  appreciable  alteration  has  taken  place  in  the  position  of  the  wires. 

The  adjustment  for  making  the  axis  horizontal  has  not  been  altered 
since  Dec.  23,  1828.  The  Eastern  extremity  was  then  lowered,  and  the 
then  existing  error  of  horizontality  was  nearly  corrected.  Since  that  time 
the  error  has  gradually  increased  till  it  has  acquired  nearly  the  same 
magnitude  as  before.  Whether  this  proceeds  from  instability  of  the  piers, 
or  (which  is  mord  probable,)  from  some  weakness  in  the  connexion  of  the 
Vs  with  the  piers,  I  do  not  know:  but  the  change  has  been  so  gradual,' 
that  not  the  least  uncertainty  exists  as  to  the  magnitude  of  the  error  at 
any  time,  or  the  amount  of  the  correction  to  be  applied  to  the  observed 
transits. 
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The  adjustment  in  azimuth  has  not  been  altered  since  the  Cambridge 
Observatory  was  placed  under  my  superintendance.  It  appears  that  the 
meridian  error  is  liable  to  change,  and  that  in  general  it  is  greater  in  the 
winter  quarter  than  at  the  opposite  season.  The  general  difference  between 
one  year  and  another  appears  to  be  insensible.  The  meridian  error  appears 
to  change  more  rapidly  than  the  error  of  horizontality :  but  not  so  rapidly 
as  to  cast  any  doubt  on  the  accuracy  of  the  reductions.  For  the  months 
of  August  and  September,  when  it  was  hardly  practicable  to  obserA'e 
Polaris  at  both  passages,   a  little  uncertainty  may  exist. 

In  observing  the  Sun,  the  same  caution  has  been  used  to  prevent  the 
Sun  from  shining  on  the  instrument  or  its  piers,  as  in  the  observations  of 
last  year. 

The  clock  was  stopped  at  the  end  of  1828,  and  the  bob  of  the  pendulum 
lowered,  for  the  purpose  of  making  the  clock  slower  than  sidereal  time, 
and  giving  it  a  losing  rate.  The  only  object  of  this  alteration  is,  facility 
of  reduction  of  the  observations  of  Unknown  Stars  and  Planets.  The 
clock's  rate  has  sometimes  varied  rather  suddenly,  but  I  am  unable  to 
assign  with  confidence  the  causes  of  its  irregularity.  The  greatest  daily 
variation  in  the  adopted  rate  is  from  July  28  to  July  29 :  the  losing  rate 
on  July  28  being  -  0',54,  and  that  on  July  29,  +  0',20.  On  no  other 
occasion  has  the  daily  change  exceeded  0',26.  The  greatest  losing  rate 
was  +0',89,  on  May  5 :  and  the  least  —  0',54,  on  July  29.  I  have  some- 
times imagined  that  I  could  discover  a  change  of  rate  during  the  observations 
of  a  single  day:  but  it  is  not  easy  to  verify  this  conjecture.  If  such 
a  variation  exist,  and  if  it  depend  on  the  temperature,  the  rate  between 
morning  and  evening  will  probably  differ  from  that  between  evening 
and  morning.  The  effects  of  this  difference  on  the  right  ascension  of 
stars,   would   be   nearly    similar   to  those  of  a  parallax  of  the  stars. 

Before  using  the  micrometer  wire  for  observations  of  Polaiis  or  ^Ursae 
INIinoris,  the  reading  of  the  micrometer  when  the  wire  coincides  with  the 
middle  wire,  has  always  been  found  by  bringing  it  in  contact  with  the 
middle  wire  four  or  six  times  alternately  on  the  two  sides.  For  the  sake 
of  brevity  this  is  not  mentioned  in  the  notes,  but  is  always  to  be  undei-- 
stood.  Thus  on  Feb.  2,  the  reading  at  coincidence  was  24,015 :  on  Feb.  ,3, 
it  was  24,000 :  &c.  The  variation  of  this  zero  reading  is  produced  perhaps 
by  the  wearing  of  the  point  of  the  screw,  and  (in  some  instances)  by  accidental 
violence. 
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In  the  observation  of  double  stai*s  the  general  rule  has  been  to  take 
the  brighter :  or  if  equally  bright,  to  take  the  preceding  star. 

When  the  transit  over  the  Vllth  wire  has  not  been  observed,  the  hours 
and  minutes  in  that  column  must  always  be  understood  to  belong  to  tlie 
last  observed  wire. 

When  a  single  wire  only  before  or  after  the  middle  wire  has  been  lost, 
the  corresponding  wire  on  the  other  side  has  been  struck  out,  and  the 
mean  taken.  When  several  wires  have  been  lost,  the  following  corrections 
have  been  applied  to  the  mean  of  the  wires  observed. 

Illuminated  end  East, 

5  last  wires  observed,   13%44  x  cosec.  N.P.D. : 

4  last  observed,  20*,23  x  cosec.  N.P.D. : 

3  last  observed,  26%90  x  cosec.  N.P.D. 

Illuminated  end  West, 

5  last  wires  observed,    IS',46  x  cosec.  N.P.D. : 

4  last  observed,  20',21  x  cosec.  N.P.D. : 

5  last  observed,    26^,95  x  cosec.  N.P.D. 

For  the  planets,  allowance  has  been  made  for  the  increase  or  decrease 
of  right  ascension. 

The  imperfect  transits  of  Polaris  have  always  been  completed  by  com- 
paring the  mean  of  the  same  wires  with  the  mean  of  the  seven  wires  in 
several  complete  transits. 

The  hour  and  minute  being  read  from  the  clock  only  after  the  observation 
of  the  last  wire,  it  happens  frequently  that  they  are  taken  erroneously, 
and  generally  too  great.  These  have  been  altered  without  any  remark  in 
the  notes.  Every  fifth  second  being  strongly  marked,  and  the  light  of 
the  lamp  falling  obliquely  upon  the  clock  face,-  it  sometimes  happens  that 
an  error  of  five  seconds  is  committed,  sometimes  an, error  of  one  second, 
and  sometimes  a  combination  of  these.  As  the  observer  in  general  does 
not  look  at  the  clock  between  the  beginning  and  the  end  of  the  transit, 
these  errors  will  affect  the  whole  transit.  Sometimes  however,  when  the 
transit  over  any  wire  takes  place  very  nearly  at  the  same  instant  as  the 
beat  of  the  clock,  the  observer  makes  an  error  of  one  second  in  that  wire 
only:   thus  a  transit  at   46',9  may  perhaps  be  set  down  47',9.     Whenever 
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the  seconds  have  been  altered,  due  notice  is  given  in  the  notes.  Alterations 
of  the  seconds  in  any  other  circumstances  than  those  mentioned  here  must 
be  regarded  as   suspicious. 

The  observations  marked  with  the  initial  B  are  by  the  assistant 
Mr.  Baldrey.  All  the  others  (with  the  exception  of  one  on  May  13,)  are 
made  by  me.     The  original  registers  of  the  observations  are  preserved. 


Transits  Obseeved  in  the  Year  1829. 
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Day  of  the 

Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Feb.  2 


Feb.  3 


Feb.  6 


Feb.  23 


Feb.  27 


Feb.  28 


(a)  aUrsaeMin.  S.P. 

with  microm  . . . 
(i)  Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Venus  2  L 

a  AquiliE 


} 


IL. 


©IL. 

0  2L. 

Mercury 

a  Pegasi 

(c)  gUrsaeMin.  S.P. 

with  microm . . . 

(</)  Castor 

(c)  Procyon 

Pollux 


} 


23.59,0 

53,3 

40,1 

4,9 

35,9 


24.36,5 

9,2 
53,6 
20,1 


23,9 
42,9 

57,5 
13,4 
35,9 
30,8 

24.  0,5 


(/)  Castor.. 
(g)  Procyon . 


(h)  SUrsffiMin.  S.P. 

with  microm . . . 
(0    >|c  N.P.D.  9°.l6': 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  I  L.. 

Saturn  2  L. . 

«  Cygni 


} 


40,1 
4,6 

51,9 


53,7 
38,4 
56,6 

11,6 

27,4 
49,7 
44,8 

24.41,0 


53,5 
19,9 

8,0 
52,6 


25.16,5 

24,9 
7,0 

35,4 
4.5 


25.55,026.30,5 

56,9 

34,3 

6,1 


41,0 
20,9 
50,8 


27.11,0 

12,7 
47,8 
21,5 


33,4 


52,8 
10,0 

25,5 

41,6 

3,6 

58,5 

25.17,0 


23.58,5 

34.52,1 
46,7 
33,9 
58,4 


(^•) 


8  Ursae   Minorisl 
with  microm ...  J 

a  Aquila? 

« Cygni 

Venus  2  L 


©IL 

©2L 

(/)  Polaris  with  ) 

micrometer,  j  ' " 

Mars  1  L 

Aldebaran 

(»«)  >t;  6""  N.P.D 

2". 43'  with  micr, 


■:} 


31,0 
30,9 


35,4 
29,1 
31,3 

4,8 
15,5 

56.  7,0 

22,4 
15,6 

14.39,8 


24.39,5 

36.15,5 

2,9 

47,1 

13,6 

42,1 


49,9 


49,0 
48,1 
45,2 

18,2 
29,0 

56.50,5 

36,1 
29,6 

15.26,5 


7,0 
35,1 

23,8 
5,9 


25.17,2 

37.40,0 
18,4 
0,4 
29,0 


22,4 

7,5| 
23,9 


22,0 
37,4 


39,9,  54,0 

56,o:  10,0 

17,5J  31 

12,6i  26,5 

25.56,0,26.34,0 

56,8 


40,9 
20,8 
50,6 

39,8 


59,4 
8,5 

26.12,5 

2,3 

6,9 

59,3 

31,8 

42,4 

57.29,5 

50,0 
43,3 

16.15,8 


25.56,0 

39.  4,0 
34,4 
14,1 
44,4 
10,9 


27,6 

27.  9,0 

16,0 
25,9 
13,6 

45,6 
66,3 

58.14,0 

4,0 
57,6 

17.  4,0 


34,0 
5,9 

55,3 


26.35,2 

40.28,5 
50,4 
27,9 
59,8 


51,2 
36,6 
50,9 

8,0 
23,9 
45,0 
40,2 

27.13,5 

12,6 

47,5 
21,0 

11,8 


28,6 
46,6 

28.  6,7 

29,9 
45,0 
27,6 

59,0 
10,0 

58.50,0 

17,9 
11,8 

17.50,5 


27.11,7 

41.51,5 

6,3 

41,3 

14,8 

39,7 


6  .  27  .  48,5 


23  .  28,8 

SO.    1,3 

34  .  36,8 

8.    2,0 

8.    7 

19.  16.51.1 
19.42.    4,5 


21  , 

21  , 
22. 


6.21,9 
8  .  38,0 
4 .  58,9 


22.55..  54,0 

6.27.51,5 

7  .  23  .  28,4 
7.30.  1,1 
7  .  34  .  36,4 

7  .  23  .  27,7 
7.30.    0,0 


5,4 


28.45,5 
43,4 


6  .  27  .  49,0 

6 

7 
7 
7 
8 


.  43  .  14,0 
.  23  .  22,1 
.  29 .  54,9 
,  34 .  30,1 
,    I 


.    1.57,3 
20  .  35  .  24,2 

18  .  29  .  23,6 


•  19-41.57,1 
3,8  20  .  35  .  22,8 
41,421  .  25  .  55,6 

12,9  22  .  43  .  26,3 
23,4  22  .  45  .  37,3 


59.33,5 

31,7 

25,7 

18.39,0 


1.0.  14,5 

2.    3.45,4 
4  .  25  ,  39,9 

6  .  19  .  28,4 


6  .  25  .  53,9 


22  .  40,97 
29  .  20,71 
33  .  50,80 
7.18,95 
7  .  22,43 
19.16.  7,47 
19  .  41  .  23,74 


21  . 
21  . 
22, 

22, 


5, 

7. 

4, 

55, 


6.25 


39,78 
55,76 
17,39 
12,48 

56,2 


7  .  22  .  40,83 
7  .  29  .  20,57 
7  .  33  .  50,50 

7  .  22  .  39,84 
7  .  29  .  19,57 

6.25.55,3 

6.39.  3,66 
7  .  22  .  34,46 
7  .  29  .  14,23 

7  .  33  .  44,30 
8.1.  10,90 

8  .    1  .  14,08 
20  .  34  .  27,59 

18.26.11,9 

19.41  .  16,16 

20  .  34  .  25,94 

21  .25.  13,43 

22  .  42  .  45,51 
22  .  44  .  56,27 

0.58.  12,0 

2.3.  3,93 
4  .  24  .  57,64 

6.17.    3,8 


(«) 


Illuminated  end  of  axis  east.  Very  un- 
steady :  not  well  observed.  The  micrometer  at 
18,015:  20,015:  22,015:26,015:  28,015:  30,015. 
Very  unsteady. 

Very  dull.  The  micrometer  at  18,00:  20,00,  &c. 
Unsteady.     23,84  subtracted  from  the  mean. 

^-^    Unsteady. 

(/)  The  5th  wire  doubtful  from  the  faintness  of  the 
star. 

(g)    Clouded.     0,07  added  to  the  mean. 

(k)    Faint  and  unsteady.  The  micrometer  at  18,023: 
20,023,  &c. 


(c) 
id) 


(i)  Very  faint :  none  of  the  wires  can  be  depended 
on  to  1'. 

(k)  Very  faint.  The  observations  are  those  of  the 
passage  over  the  middle  wire,  and  the  microm- 
eter at  21,02:  18,02:  l6,02:  14,02.  l'".43',5 
subtracted  from  the  mean. 

(I)  The  micrometer  at  27,057:  26,057,  &c.  The 
micrometer  coincided  with  the  middle  wire  at 
24,038 :  0,7  is  added  to  the  mean,  for  this  error 
of  position. 

(ot)  The  micrometer  at  30,057:  28,057,  &c.  0,4 
added  to  the  mean. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of  tlie 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


m,    s.      m. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m. 


Mean 
of  Wires. 


Feb.  28 


March  4 


March  5 


March  9 
March  10 


March  13 


March  14 


(a)  2  Ursee  Min.  S. 

with  microm 

Castor 

Procyon  .... 

Pollux 

Saturn  1  L. . 

Saturn  2  L.  . 
(6)  Jupiter  1  L.. 

Jupiter  2  L. . 

(c)  a  Ophiuchi . . 

(d)  6  Ursae  Minoris 
with  microm 

(e)  J2L.. 

a  Cygni 


:•-:} 


24.  0,6 

44,5 
31,6 
56,2 
18,6 


11.9 


.'}•■ 


8,5 

25.14,0 

3,9 


(/)>|<:N.P.D.  2».44'J 
with  microm  . . .  f 

(§)SUrsaMin.  S.P.  \ 
with  microm  . . .  / 
*  N.P.D.  QMS'... 

(h)  0  Draconis  S.P. . . . 

(/*)  Castor 

( j)  Procyon 

(0  Pollux 

(A-)  Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

(/)  a  Cygni  S.P 

(m)  Venus  2  L 

()()  a  Pegasi 


15.   1,4 

24.57,5 
34.48,4 


43,2 
30,1 
55,0 
30,4 


26,6 
2,9 


0  1L. 
0  2L. 


42,7 
52,9 


S  Draconis. 


24.38,0 

0,9 
45,0 
11,6 


S6,l 


25.17,5 

16,4 
58,3 
26,9 
47,2 


25.53,0  26.32,5  27.12,0 


29,1 
22,4 

25.33,5 

18,4 

47,7 

15.48,7 

25.16,3 

36.11,7 

5,9 

59,2 

43,5 

10,0 


40,5 

36,0 

25.52,5 

32,9 
6,2 

16.36,8 


32,2 
12,1 
42,0 


5,1 


58,2 
50,1 


48,2 
25,5 
57,8 
16,2' 


4,0 


27  .  50,0 


6  .  25  .  54,5 


10,0 


3,9] 


38,9    7 

12,4   7 

.  ...|  8 

33,9    8 

.  ...JI6.49 

27,1116.49 

17,417.26 


23. 

29. 

34, 
0, 
0. 


26.11,026.30,8  26.49,5,18.27 


47,8 
25,5 


2,3 
44,3 


17,0 18  .  51  , 
3,120.35 


17.  2,6,17-25,2  18.13,4 


25.36,0  25.52,0  26.12,2  26.32,0 


48,1 
45,5 
16,3 


37.35,0 
40,0 
14,9 
56,9 
25,3 
59,1 


38.59,8 
14,7 
31,0 

10,9 

40,8 


4,1 
30,3 


56,3 
6,4 


'■} 


(o)  *  N.P.D.  2«.44' 
with  microm 

(;))«UrsiEMin.  S.P.  J 
with  microm. . .  / 

Castor 

Procyon  

Pollux 


30,4j        5,2 


14.34,3115.21,5 


23.58,8  24.36,3 

56,3 
41,0 


40.24,5 
50,3 
46,9 
24,0 
56,0 
28,0 


17,0 
23,0 


40,4 
27,4 
52,0 


a  Cephei . . 
/3  Cephei . . 
Venus  2  L. 


Capella 

6  Canis  Majoris  . 
\  Geminorum . . . 


47,9 

12,0 

4,4 

51,7 
53,4 
19,0 


7,4 

16,4 

51,0 
18,3 

11,0 

8,8 

32,9 


9,7 
19,8 

39,8 


16.10,4 

25.16,0 

11,9 
54,1 
22,4 

44,5 
29,4 
31,9 

30,1 
23,9 
47,0 


2,6 

23,4 
33,4 

15,4 


41.47,7 

25,2 

2,9 

37,8 

11,2 


42,5 
58,4 
16,6 

36,9 
47,0 

50,2 


16.57,7  17.44,5 
25.52,7  26.30,5 


45,6 

1,1 
12,1 
30,5 


19,9 
52,7 
28,0 
44,9 

38,9 

,31,0 

,    8,5 

,31,5 
,22,0 


6 .  19 .    0,0 

6  .  26  .  50,3 

6.43.11,8 
7.12.  59,9 

7  .  23  .  18,8 
7.29.51,0 


7. 

7. 

7. 

8. 
21  . 
22. 


34 
59 
59 
35 
50 
55 


26,7 
56,9 


20,0 


44,4 


7.22. 
7.29. 


7. 

8. 

8. 
16, 
16, 
17. 


33 
0 
0 

48 
48 
25 


32,30 
12,01 
42,13 
1,72 
5,03 
55,32 
58,13 
49,90 


18.26.11,7 

18  .  50  .  47,69 
20  .  34  .  25,36 

6.17.    1,16 
6  .  25  .  53,76 


38  .  59,84 

11.  15,22 

22  .  30,98 

29  .  10,60 

33  .  40,71 

59  .  13,60 

59  .  16,90 

8  .  34  .  23,26 

21  .49.44,28 

22.55.    2,70 


50,5|23  .    2.    4,0  \  23.    1  .  23,36 
0,7i23  .    4  .  14,1    23  .    3  .  33,47 


25,0 19.13.    0,0 


28,2 

7,8 

38,0 

13,6 

8,7 

45,9 

49,8 

39,5 

1,3 


44,0 
21,5 
53,1 

42,3 
48,0 
59,6 

9,0 
54,9 
15,5 


18.33,0 

27.  8,3 

59,9 

35,0 

8,6 

10,4 
26,6 
13,3 

28,2 
10,1 
29,1 


6.19.21,3 

6  .  27  .  48,0 

7  .  23  .  15,8 
7  .  29  .  48,2 
7  .  34  .  23,9 

21  .  14  .  39,0 
21  .  27  .  5,8 
22.33.  26,8 


5.  3.47,7 

6.  51  .25,5 

7.  7.43,2 


19.  11  .15,14 


6  .  16  .  57,5 

6,25.52,9 

7  .  22  .  28,07 
7.28.  7,86 
7  .  33  .  37,92 


21  .  13  .  13,44 

21  .  25  .    8,79 

22  .  32  .  45,74 

5.2.  49,65 
6  .  50  .  39,45 
7.    7.    1,14 


(a)   The  micrometer  at  18,057,  &c.     0,3  subtracted 
from  the  mean. 

(6)    Unsteady  and  ill  defined. 

(c)  Unsteady. 

(d)  Very  faint.    The  micrometer  at  27,057:  26,057, 
&c.     0,3  added  to  the  mean. 

(e)  Well  observed. 

(/)  Micrometer  at  30,039:  28,039,  &c. 


ig) 


Micrometer    at    21,039: 


Not    well    observed. 
22,039,  &c. 
Not  well  observed. 

Very  good.  (k)   Excellent. 

Unsteady,  very  much  coloured, 
(m)  Clouds. 
n)    20,82  subtracted  from  the  mean. 

Not  steady.    Micrometer  at  29,985 :  27,985,  &c. 
Micrometer  at  17,985:   19,985,  &c. 


(0 
(0 


(o) 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


^ 


Day  of  tlie 
Month. 


March  1-t 


March  15 


Name  of  Star 
or  Planet. 


n. 


0  Draconis  S.P.  . . 

t]  Canis  Majoris. . 

k  Geminorum .... 

D  IL 

Pollux 

r  Cancri 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

/3  Cancri 

o  Ursae  Majoris . . 
(«)„Cygni  S.P 

a*  Cancri 

a  Cephei  S.P 

(i)  a  Hydrae 

/3  Cephei  S.P 

Regulus 

>)c  C"".  preceding  | 

e  Cephei j 

e  Cephei  S.P 

(c)  7  Leonis 

g  Cephei  S.P 

a  Ursa;  Majoris . . 

c  Leonis 

7  Cephei  S.P 

/3  Leonis 

7  Ursae  Majoris  . . 

J3  Cassiopeias  S.P. 

K  Cassiopeia?   S.P. . 

a  Cassiopeia;  S.P. 

7  Cassiopeiae  S.P. 

Polaris  S.P...  \ 

with  microm.  f  ' ' 

Spica 


(d) 


W  01L 

02L 

(/)  Polaris  with  1 

micrometer,  j 
(g)  0  UrsBB  Minoris  7 

with  microm..  j  " 

Sirius 

6  Canis  Majoris  . . 

A  Geminorum. .. . 

0  Draconis  S.P. . . 

,;  Canis  Majoris. , 

Procyon , 

Pollux 

r  Cancri , 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L , 

(/i)  e  Cancri , 

DlL 

(i)   a^  Cancri 


18,9 
54,2 

19,9 
50,2 

48,4 


1,2 
18,8 
22,3 
22,0 
12,0 
4^5,9 
16,2 

8,9 
20,0 

8,8 


17,1 
25,5 
2,9 
9,0 
24,0 
25,1 
31,7 
36,5 
22,2 
49,6 


III. 


»n.    ,5.       m.    s. 


IV. 


1,6 
34,2 

7,9 

34,2 

5,6 

2,6 

12,2 


32,5 
50,1 
41,2 
25,9 
14,1 
29,6 
48,0 
33,8 

33,3 

39,0 


36,2 
49,6 
22,0 
48,8 
20,8 
16,4 


29,8 
45,9 
18,0 
0,2 
39,4 
42,6 
42,8 
26,6 
47,4 

57,0 

3,0 


11,1 
5,1 
36,0 
3,3 
36,2 
30,6 
40,9 


46,2 
20,7 
50,3 
17,5 
51,8 
44,8 


42,2 
54,6 
17,3 

6,5 
37,9 
48,0 
57,1 

5,4 
46,0 
16,1 


55.23,0  56.  0,7 


16,5 

27,1 
36,2 

55.59,0 


30,4 

40,6 
49,8 


7,2 
23,9 
31,7 

4,8 
51,8 
11,1 
22,8 
33,9 

9,7 
42,9 


59,8 
46,3 
19,0 
53,5 
11,1 
56,8 
5,9 
1,4 

21,1 

27,2 
18,1 
32,3 
53,3 
46,0 
3,2 

5,9 
34,5 
48,2 

2,6 
33,8 

9,3 


56.39,0  57.21,5 


43,9 

53,6 
2,9 


56.39,5  57.20,0 


57,8 

7,5 
16,7 

58.  2,0 


23.58,0  24.36,2  25.14,0  25.52,8 


39,2 
53,0 
18,6 
26,2 
18,6 
25,1 

49,9 
48,0 
51,0' 


53,2 
8,2 

32,7 
1,1 

33,9 

38,8 
5,1 
2,2 


19,8 
57,7 
11,5 


7,1 
23,6 
46,5 
35,6 
49,0 
52,1 
20,3 
16,1 
19,7 


8,4 
33,6 
12,0 

25,4 


47,3 
25,9 
39,0 


21,2 

39,0 

0,9 

10,9 

4,8 

5,9 

35,9 

30,3 


37,5 

1,3 

40,3 

52,9 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m. 


21,0 
36,0 

4,3 
31,9 

6,8 
58,9 
10,0 


59,0 
13,5 
14>4 
38,2 
7,1 
40,2 
10,4 
45,4 
15,0 

45,4 

51,8 
32,5 
57,7 
22,9 
0,8 
2,3 

19,9 
58,0 
14,2 
32,0 
57,9 
36,5 


56,2 
51,1 
18,1 
46,0 
.21,9 
.13,0 

.27,3 

•40,9 

.  10,4 

.16,0 

.  48  .  34,8 

.  14 .  37,0 

.  18.37,5 

.27.    3,0 

.  58  .  42,8 


26,9 
42,0 
56,9 

20,9  8 

8,4  9 

23,9  9 

24,0  9 

28,9  9 

9,2,10.    5.33,4 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


15,410. 
46,7'lO  . 
22,010. 
52,0  10  , 
15,011. 
59,6!11. 
33,911. 
21,111  . 
39,5jl2  . 

0,3.12  . 
21,2|l2. 

3,o'l2  . 


58.  2,0  58.42,512. 


11,4 

21,0 
30,4 

58.41,5 


24,913 


8 

10.    1,0 

22  .  47,6 
53.21,1 

4 .  29,6 
33  .  58,4 
39 .  47,8 
44  .  44,2 

0.    4,8 

23  .  28,7 
30 .  44,9 
46 .  29,6 

59 .  23,7 

15.  38,8 


34,7,23  . 
43,8  23  . 


59.24,5 


26.30,8,27-  9,4 


35,2 
54,5 
14,9 
46,2 
20,1 
19,2 
51,0 
44,2 
48,8 


54,7 
6,8 


49,2 
9,8 
28,8 
20,9 
35,4 
32,9 
6,4 
58,2 


38. 
40, 


47,9 
57,4 


1  .    0  .    4,5 
6  .  27  .  48,0 


6,2 


8,9 
20,5 


37.  3,1 
51  .  25,0 
7 .  43,0 
12  .  5.5,7 
16.  50,9 
29 .  46,2 
34.21,8 
51  .  12,3 
58.  17,7 

58 

16 

18 
48 


23,0 
34,4 


11 
16 

22 
27 
33 
50 
57 
57 


8.  5 
8.  14 
8  .34 
8.47 


9-25 
9.58 


11,22 

5,09 

36,12 

3,08 

36,19 

30,67 

41,03 

,  44,32 

.  59,76 

.  46,22 

.  19,08 

.  53,37 

.  11,33 

.  56,74 

■    5,97 

.    1,33 


10.    4.21,17 


7. 

9. 
21  . 
51. 

3. 
31  . 
39. 
43. 


27,28 

17,99 

32,30 

53,33 

46,19 

3,40 

5,89 

34,57 

.  58  .  48,33 

.22.    2,77 

.  29 .  33,67 

.45.    9,57 

12.57.21,8 

13  .  14  .  57,67 

23  .  38  .    7,49 
23  .  40  .  16,74 

0.58.    1,6 
6  .  25  .  52,7 


Q,.3Q. 
6 .  50 . 


7 
11 
16 
29 
33 
50 
57 
57 
16 


8.  17 
8.47 


21,17 
39,02 

0,77 
10,94 

4,67 

5,74 
35,77 
30,18 
34,30 
37,37 

1,23 
40,35 
52,93 


(a)    111  defined,  coloured,  and  unsteady. 

(6)  Being  late,  I  began  to  count  the  beats  of  the  clock. 
The  transits  were  4,2:  17,6:  30,8:  44,8:  58,4: 
11,9:  25,5:  and  finally  60  =  9''.  19"".  12'. 

(c)  The  preceding  star  is  observed.  21,59  sub- 
tracted from  the  mean. 


(d) 


The  micrometer  at  20,995:  21,995:  22,995: 
24,995,  &c.  (e)    Unsteady. 

(/)  The  micrometer  at  27,023:   26,023,   &c. 

\g)  The  micrometer  at  18,023:  20,023,  &c.  Very 
good.  (Ji)  20,73  added  to  the  mean. 

(i)     All  the  transits  of  this  evening  excellent. 


a2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of  tlie 
Slontli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


VI.    s.       m. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


m.    s.      h.     m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m.      s. 


March  15 


March  l6 


a  Cygni 

a  Cephei 

(«)/iCephei 

(b)  Ursrc  Maj.  S.P. 


(<:) 


(c)  01L 

02L 

{d)  a  Andromedae. . . . 

a  Cassiopeia; 

Polaris  with  7 

microm. ...  3 

Aldebaran 

Capella 

Rigel 

/3Draconis  S.P. . . . 

/3  AurigiE 

7  Draconis  S.P. . . . 
/3  Canis  Majoris . . . 

(/)  a  Ursffi  Min.  S.P.  7 

with  microm j 

Sirius 

6  Canis  Majoris  . . . 

5  Draconis  S.P. . . . 
t]  Canis  Majoris  . . . 

K  Geminorum 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

ft  Cancri 

o  Ursae  Majoris . . . 

a  Cygni  S.P 

a^  Cancri 

K  Cancri 

D  IL 

a  Cephei  S.P 

(g)/3  Cephei  S.P 

o  Leonis 

>)<:  prec«.  6  Cephei. 

6  Cephei  S.P 

6  Cephei  S.P 

a  Ursa2  Majoris  . .  . 

8  Leonis 

7  Cephei  S.P 

ft  Leonis 

7  Ursae  Majoris  . . . 
ft  Cassiopeiae  S.P.  . 
K  Cassiopeia!  S.P. 

(h)  a  Cassiopeiae  S.P. 

(i)  7  Cassiopeiae  S.P. 

(/.)  Polaris  S.P.  with  1 

micrometer j 

Spica 


22,9j 
47,0 
11,3 


41,8 
15,6 
50,0 


5,9; 

15,0 


19,3 
28,6 


23,2       47,0 
55.59,0  56.38,5 


S,9 
51,0 
22,1 
10,9 
47,0 
16,0 
11,7 


22,8 
10,1 
35,9 
32,9 
6,0 
37,8 
25,8 


0,6 
43,8 
28,8 
21,3 

32,8 
41,7 


10,6 

57.19,0 

36,7 
29,1 
49,3 
54,,9 
25,0 
59,1 
39,8 


19,9 

12,7 

8,3 

50,7 

46,3 
55,5 
17,4 
34,7 


38,6 
41,4 
47,2 
20,4 

59,9 

8,9 

32,1 

58,8 


57,5  20.35.16,1 

9,921  .  14  .  38,3 

.  ...21  .25 

49.422  .  53  .  18,6 

13,5  23.42.27,0 

22.423  .  44  .  35,8 


47,623, 
0. 


58.  2,0  58.39,0 


24.55,025.14,025.34,0 


38,6 
52,3 
25,6 
18,0 
53,2 
24,6 
49,3 


47,6 
17,9 
21,6 
21,6 
11,1 
32,4 
5,0 
44,9 


4,9 

8,0 

13,9 

16,1 

24,6 

2,0 

6,6 

23,0 


30,8 
35,8 
21,3 
48,2 


52,4 
7,7 
0,8 

33,2 
7,1 

38,1 
4,6 

58,9 


31,6 
49,4 
40,2 
24,9 
45,9 
19,0 
13,4 


18,5 
32,0 
38,0 
41,3 
53,7 
16,2 

4,7 
36,9 
47,4 
56,3 

4,6 
45,1 
15,2 


55.15,0  55.54,5 


15,9 


6,4 
22,9 
35,3 
48,7 
21,0 
51,5 
19,9 


16,2 
45,0 
17,1 
59,0 
38,5 
59,8 
33,0 
41,6 


32,0 
56,2 

1,9 

6,1 
22,8 
30,6 

2,9 
50,9 
10,4 
21,7 
32,9 

8,9 
41,3 


50,9 
48,8 
3,2 
17,0 
44,0 
20,9 
54,0 

25.52,0 

20,7 
38,3 
10,1 

4,0 
35,1 

5,3 
35,3 
27,8 


59,0 
45,7 
18,0 
52,5 
13,6 
47,1 
10,1 


46,0 
20,1 
26,2 
31,5 
52,8 
45,3 

1,6 

5,0 
S3,9 
47,2 

1,7 
32,8 

8,6 


4,8 

8,0 
16,7 
39,4 

3,2 
42,7 

8,4 


22,1 

59-22,0 

18,8 
27,3 
30,1 

1,1 
21,9 

4,0 
22,4 


59.    2,8 
30 .  46,0 


26.13,5  26.32,0 


34,8 
53,7 
45,8 
19,6 
49,2 
18,7 
50,6 


29,0 


56.36,057.18,5 
43,0       56,8 


45,5 
12,5 
13,6 
37,3 

6,4 
27,4 

1,4 
39,0 
44,6 
59,9 
44,6 
50,6 
56,7 
22,0 
59,8 

0,5 
18,9 
57,3 
13,1 
30,7 
56,7 
S5,5 


48,9 
9,0 

20,4 

34,9 
3,2 

32,3 
5,9 

56,6 


1  .    0 .    4,5 

4  .  25  .  32,9 
5.  3.46,7 
5.    5.43,8 

5  .  26 .  23,0 
5  .  46  .  40,9 
5  .  52  .  25,7 
6.14.  36,6 

6.26.  50,5 


.37.  2,8 
.  51  .  24,0 
.  12  .  55,0 
.16.50,1 
.23.  17,3 


25,9 
41,4 
56,0 
19,9 
40,9 
15,3 

7,5 
23,0 
13,4 

8,610 
14,9'lO 
21,510 
51,010 
14,111 
58,311 
32,911 

20.2  11 
38,312 
59,012 

20.3  12 
2,0!  12 


•29 

.34 

.57 

.58 

.    6, 

.16 

.35. 

.48, 
.57. 
.  7. 
.14. 
.27. 
.31  . 
.  5. 
.    8. 


4.5,8 
21,0 


14,1 

39,7 
9,4 
15,1 
33,8 
54,7 
29,4 
35,9 
2,0 
27,0 
32,4 
38,9 


22  .  46,8 
53  .  20,2 


28,7 
56,8 
46,9 


4. 
33. 
39. 
44. 

0.  3,9 
23  .  27,5 
30  .  44,0 
46  .  28,5 


57-58,0  58.40,0  12  .  59  .  19,0 
10,3       23,913-15-37,6 


20  -  34  .  19,63 

21  .13.  12,67 
21.25.    8,10 

22  .  51  .  50,80 

23  .  41  .  46,39 
23  .  43  .  55,41 
23.58.  17,10 

0  .  29  .  34,63 

0  .  58  .    0,6 

4  .  24  .  50,82 
5.  2.48,72 
5-  5.  3,01 
5.25.  17,03 

5  .  45  .  44,00 
5.51.  20,88 

6  .  13  .  54,10 

6  .  25  .  53,0 


6.36 
6.50 


(a)  38,98  added  to  the  mean. 

(b)  Very     faint.       29,28     subtracted     from     the 
mean.  (c)    Unsteady. 

(d)  Very  faint.     22,88  subtracted. 

(e)  Micrometer  at  27,019:  26,019,  &c. 
(/)  Micrometer  at  21,029:  22,029,  &c. 


11 
11 
11  , 
11  , 
11 


8.  14. 

8.34. 

8.47. 

8.57- 

9-    6. 

9-13- 

9-25. 

9-30. 
10.  4. 
LO.    7. 


10.21 . 
10.51 . 


3. 
31  . 
39- 
43. 
58. 


12  .22 
12.29 
12.45 


.  20,65 
.  38,27 

-  10,43 
•    4,07 

-  35,16 

-  5,19 
.  35,23 

-  27,77 
.  30,85 
.  58,80 
.  45,46 

-  J8,17 

-  52,44 

-  13,53 
.47,17 
.  10,34 

5,13 
45,96 
20,27 
26,34 
31,43 
52,44 
45,24 

1,63 

4,93 
33,84 
47,33 

1,74 
32,73 

8,47 


12.57-  17,3 
13  -  14  .  56,64, 


(^g)    l'".]8',07  subtracted  from  the  mean. 

(A)    All  the  transits  up  to  this  time  excellent,  except 

a  Cygni. 
(i)     Unsteady. 
(k)    Unsteady.      Micrometer    at    21,019:     22,019, 

&c. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 
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Day  of  tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Jlean 
of  Wires. 


A.      m.       s. 


March  20 


March  21 


(a)  Venus  2  L. . . . 
a  Aniiromedse. 


42,9 
29.2 


56,6 
44,5 


10,3 
59,8 


(/>)  0  IL 

(c)  0  2L... 

(d)  Polaris  with  7 
micrometer.  3 

(c")  Saturn  1  L.  . . 
Saturn  2  L.  . . 


25,4 

55.42,7 

19,1 


38,8 
56.27,0 


March  22  a  Cygni 

March  23    (/)  Venus  2  L. 


March  21 


te)0lL 

02L 

Mars  1  L 

(A)  z  Aurigffi 

(0  A.S.C.  808 

(k)  >j<7'».  N.p.D.  59''.27'. 
(0  H<6,7°.N.p.D.58''.21' 

;ic7,8'".N.p.D.57°.30' 
(to)>|<7'".n.p.d.  57°.44'. 

4:8'".N.p.D.  57°.17'. 
(n)  >|<7,8'".N.p.D.58''.l' 

^8"'.N.p.D.  58''.18', 
(o)  >ic8".  N.p.D.590.53'. 

5i<7,8'".N.p.D.57''.46' 

f>  Geminorum 

Castor 

>|<9'".N.p.D.  57".12' 
(p)  H<7,8'".N.p.D.57''.37' 

;tc  S".  N.p.D.  59''.26' 
(<?)  ^O""- N.p.D.  58°.29'. 
('•)*9,10"N-P-D.58".41' 

:^<9'".^^p.D.59M'. . 

jjcS".  N.p.D.59''.13'. 
(j)  :!i<7,8".N.p.D.59".43' 

:^<9™.  N.p.D.  57°-58'. 
(i)  jji.O'"- N.p.D.  58°.13'. 

x//^^  Cancri 

(;/)  >|£8".  N.p.D.  57°.20'. 
(x)  ^8,9'".N.p.D.58".38' 

:4c  8».  N.p.D.  57°.53'. 


19,9 

30,9 

8,4 
17,5 
49,7 
27,6 


8,0 
39,6 
37,0 

47,2 


9,8 


58,5 

32,9 

3,3 


36,2 
54,2 


7,0 
42,0 
25,2 


7,5 


37,0 

38,8 

44,6 

21,9 

30,7 

3,8 

43,3 


52,0 
57.  5,5 
48,0 


23,3 
55,4 
53,4 

9,9 
3,8 


25,5 

15,0 
14,2 
48,9 
19,2 


40,0 


51,9 
9,9 


22,9 

57,9 
41,1 


23,5, 


57,5 
57,9 

35,6 
44,3 
18,0 
58,9 
41,5 
39,0 
11,0 
9,2 
25,6 
19,4 


41,3 

30,9 

30,0 

4,5 

35,2 


56,3 


7,5 
25,4 


38,7 
13,2 
56,5 


23,8 
15,0 

57,0 
5,8 

57.47,0 

5,5 

16,3 

11,6 

49,0 
57,8 
32,2 
14,5 
57,6 
54,7 
26,9 
25,1 
41,5 
35,3 


37,6 
30,4 

10,8 
19,5 

58.26,5 
17,1 


57,0 
23,7 
46,9 
45,9 
20,8 
51,1 
37,1 
12,0 
26,4 


39,1 


23,2 
41,0 
13,0 
54,8 
29,1 
12,0 

3,0 
55,1 


35,6 
25,3 

2,6 
11,5 
46,6 
30,2 
13,7 
10,8 
42,9 
41,2 
57,9 
52,0 
26,1 
13,2 
39,6 

3,1 

2,0 
36,8 

7,3 
53,1 

27,9 
42,2 
51,1 
39,0 
56,8 
28,8 
10,8 
45,2 
28,0 
58,2 
18,9 
11,3 


51,1 

45,4 

23,9 
32,9 

59-  6,0 
34,6 


23.    6.    4,8 
23.59.    0,9 


0 .  37,5 

2  .  46,3 


0 .  59 .  47,0 

7  .  57  .  45,8 
7.57 


54,2  20  .  35  .  13,2 

I 

38,8  23  .  19  .  52,3 


16,2 
24,8 

0,8 
45,9 
29,5 
26,1 
58,6 
57,3 
13,2 

7,6 
41,9 
28,9 
54,9 
IS 

17,9 
52,5 
23,1 

9,0 
43,0 
58,1 

6,4 
54,8 
12,4 
44,1 
26,6 

0,9 
43,4 
13,7 
34,8 
27,0, 


0. 
0. 
3. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8. 
8. 
8. 


11  . 
13. 

8. 
17. 
20. 
48. 
57. 
59. 

1  . 


29,2 
38,1 
14,9 
1,3 
45,4 
41,4 
14,1 
13,3 
29,3 

4 .  23,7 

5 .  57,9 
8  .  44,5 

11  .  10,5 
14  .  34,6 
17-33,8 
8,6 
39,2 
24,8 
58,9 
13,8 
22,0 
40.  10,4 
43  .  28,0 
45.  0,0 
48  .  42,5 
54.  16,8 
2  .  58,9 
4  .  29,8 

6 .  50,3 
11  .42,9 


23.    5.23,87 
23  .  58  .  15,03 

23  .  59  .  56,99 
0.    2.    5,81 

0  .  57  .  46,0 

7.57.    2,50 
7.57.    5,70 

20  .  34  .  16,50 

23.  19.  11,63 


0.  10 
0.  12 
3.  7 
6.16 
6.19 
6.47 
6.56 
6.58 


0. 
3. 
5. 

7. 
10. 
13. 
16. 
22. 
25. 
27. 
30. 
32. 
36. 
39. 
42. 
44. 
47. 
53. 

2. 

3. 

6. 


8.  10. 


•  48,99 
.  57,82 
.  32,28 
.  14,53 
.  57,56 
.  54,76 
.  26,93 
.  25,21 
.  41,62 
.  35,57 
.  10,20 
.57,17 
.  23,81 
.  46,94 
.  46,04 
.  20,71 
.  51,20 
.  37,07 
.  11,84 
.  26,43 
.  34,96 
.  23,28 
.41,10 
.  13,07 
.  54,76 
.  29,30 
12,15 
41,89 
3,08 
55,20 


(«)    Transit  REVERSED :  Illuminated  end  West. 

Unsteady. 
{/))    20,31   subtracted  from  the  mean. 

(c)  Very  unsteady. 

(d)  Micrometer  at  21,019:  22,019,  &c. 

(c)  Saturn  seen  remarkably  well.  From  this  and 
many  other  excellent  views  of  Saturn  with  the 
transit  telescope,  I  think  that  his  figure  de- 
cidedly is  not  protuberant  between  the  poles 
and  the  equator :  and  that  the  black  line  in 
the  ring  is  broader  tlian  it  is  represented  by 
Sir   W.  Herschel. 

if)  Very  unsteady. 

(g)   Very  unsteady  and  very  ill  defined. 

(/i)    This   is   the   beginning    of  a   sweep    between 


N.P.D.  57"  and  60".     The  power  used  is  rather 

too  low  for  good  transits, 
(j)     15,98  subtracted  from  the  mean. 
(k)    Soon  after  this  a  bright  star  S.  of  the  limits. 
(Z)    A  small  star  precedes  this, 
(m)  A  star  N.  following,  not  quite  so  bright. 


31,77  subtracted  from  the  mean. 
A  star  of  same  N.P.D.  precedes  this  about  40'. 
23,37  subtracted  from  the  mean. 
(p)  23,93  subtracted  from  the  mean. 
23,70  subtracted  from  the  mean. 
31,54  subtracted  from  the  mean. 
23,41  subtracted  from  the  mean. 
A  short  interruption. 
32,01   subtracted.  (x)   23,67  subtracted. 


(-7) 
(0 
(*) 
(0 
(«) 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Mar.  24 


Mar.  25 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(a)5|<7,8'".N.P.D.58°.9' 

Venus  2  L 

a  Andromedae 


II. 


III.        IV 


»n.    ».       m.    s. 


V.  VI 


VII.  Wire. 


m.    s,      m.    s.       h.'    m. 


Mar.  26 
Mar.  27 


OIL 

02L 

/SCanis  Majoris. 
(6)  y  Geminorum . . . 

Siriiis 

(c)  e  Canis  Majoris  . . . 
(c)  ri  Canis  Majoris  . . 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

0  Cancri 

(rf)  3|<9".N.p.D.58°.53'. 
(e)  >i<9".  N.p.D.60°.l'. 

sjcS.g^.N.p.D.STM? 

5f:9".N.p.D.  59°.25' 
(./)*9,10°'.N.p.D.59"25 
(g^^S^.N.P.D.  580.24'. 

>i;7,8'».N.p.D.57°.33 
(A)>^:7,8"'.N.p.D.57°.21' 

>|<8".N.p.D.58°.54'. 

4c  7"°.  N.p.D.  59°.32'. 
(i)  >|cC,7°'.N.p.D.58°.<l,7' 

5i<7'°.N.p.D.59°.8'.. 

>(c7'".N.p.D.57°.7'. . 

=|<8"".N.p.D.60".6'.. 

4<6,7"'.N.p.D.59».41' 

4c  7'".  N.p.D.  58''.21'. 

>j<:8,9"'.N.p.D.59°.22' 
(fc)  >tc8,9'".N.p.D.58°.l'. 

>)<:8,9"".N.p.D.58°.46' 

>)<  S"".  N.p.D.  57<'.57', 

4c  8".  N.p.D.  58''.42'. 

4:7'".N.p.D.58''.6' 
(/)  4:  7"".  N.p.D.  570.58'. 

Venus  2  L 


©  IL 

Polaris 

Capella 

(»h)/3  Aurigae 

(«)  T  Geminorum.  .. . 
(o)  >|<  N.p.D.  57".17'.. 

4c  7"". N.p.D.  58".!'. 

:+:7,8"'.N.p.D.58".18' 


5,8 
26,7 

45,9 
54,6 

6,6 
46,8 
32,8 
46,6 
12,8 
44,6 

5,8 


12,8 
51,6 

23,9 


2,0 


11,0 

38,2 


19,3 
41,8 

59,4 
8,0 

20,6 
0,8 

47,8 
1,8 

27,8 

59,6 


33,0 
56,9 

12,9 
21,6 
34,4 
15,0 
1,8 
16,8 
41,8 
14,8 
34,8 


23,8 
26,8 

7,2 

39,6 
37,8 


17,5 


46,6 
12,4 

26,3 
34,9 
48,6 
28,8 
15,6 
31,8 
57,6 
30,2 


40,8 
23,0 

5.5,21 
53,61 


33,6; 


26,8 
53,8 


26,7 

44,9 

58,3 

35,8 

9,7 

0,3 

59,6 

7,9 

50,0 

24,8 
18,6 

14,8 

0,2 


44,6 
40,8 


20,7 
7,9 


41,9 
9,4 


42,4 
1,0 
13,9 
51,0 
25,4 

15,9 
15,2! 
23,3 
6,4 
0,4 
40,8 
34,7 

27,6 


58,0 
16,8 
29,3 
6,7 
41,3 
31,2 
31,0 
39,2 
22,0 
16,0 
56,6 
50,4 

40,8 


52,2 
53,8 
38,9 
24,8 
11,6 
9,5 
20,1 
13,6 
49,6 
18,0 

57,9 
25,2 


13,9 
32,9 
45,0 
22,4 
57,0 
47,0 
47,1 
55,0 
37,8 
31,8 
12,5 
6,2 

54,6 


13,8       26,8       40,6 
41.40,0  49.36,8  57.40,8 


3,8 
59,6 


36,8 
23,8 


22,8 
18,6 


52,4 
39,5 


41,9 
37,8 
53,0 
34,1 
8,3 
55,1 


21,3 

0,3 

27,6 

39,9 
48,8 

3,8 
43,0 
29,6 
47,8 
13,6 
45,8 

3,8 


37,2 
13,9 
42,8 

53,0 

2,1 

17,8 

57,2 

43,8 

2,8 

28,8 

1,2 


8  .  12  .  52,8 
23  .  24  .  27,2 
23  .  58  .  57,9 


7,8 
54,4 
40,3 
27,8 
25,3 
36,0 
29,9 

5,7 
34,2 
14,0 
40,8 
42,6 
29,4 
48,9 

0,8 
38,3 
13,2 

3,0 

3,3 
11,0 
54,1 
47,9 
28,5 
22,7 

8,2 

53,8 
5.52,8 

1,8 
56,6 

8,9 
49,8 
24,4 
11,2 


21,8 

20,8 

10,2 

55,8 

43,6 

40,8 

51,3 

45,4 

21,3 

50,2 

29,4] 

56,3\ 

58,6[ 


45,0 

5,4 

15,9, 

53,7i 

29,0 

18,2 

18,8' 

26,7i 

9,8 

3,4 

44,4 

38,0 


15 

17 

14 

27. 

37. 

51  . 

16. 

34. 

57. 

57. 

6. 
16. 
18. 
20. 
24. 
27. 
29- 
31  . 
33. 
.37. 
41. 
43. 
47. 
50. 
53. 
57. 
59. 

3. 


7,0 
15,5 
31,8 
11,8 
57,8 
18,4 
43,2 
15,8 
32,6 


Mean 
of  Wires. 


8.12.  5,37 
23  .  23  .  46,59 
23  .  58  .  12,30 


34,8 
25,9 
11,1 
59,8 
56,2 

7,0 

1,4 
37,5 

6,0 
45,2 
12,0 
14,4 

0,8 
21,2 
31,6 

9,2 
44,8 
34,2 
6 .  34,6 
14  .  42,4 
25,7 
19,0 

0,4 
54,0 


.19 
.22 
.26 
.31 


22,2  23  .  33  .  34,8 


7,6! 

13.39,81 

20,8 

15,6l 

24,4' 

6,0; 
40,2 
26,9 


22  .  20,8 


3  .  39,6 
46 .  34,6 
59  .  39,9 

4  .  22,0 

5  .  55,9 
8  .  42,8 


0.  14. 
0.16. 
6.13. 
6.26. 
6.37. 
6.50. 

7.  15. 
7.33. 
7.56. 
7.56. 

8.  5. 
8.  15. 
8.  17. 
8.20, 
8.24, 
8.26 
8.28 
8.30 
8.32 
8.36 
8.40 
8.42 
8.46 
8.49 
8.52 
8.56 
8.58 


9-13 
9.  18 
9.21 
9-25 
9.31 


26,34 
35,07 
.  49,09 
.  29,06 
.  15,60 
.  32,28 
.  57,95 
.  30,28 
.  49,25 
.  52,60 
.  53,94 
.  38,75 
.24  66 
.  11,64 
■  9,40 
.20,12 
.  13,86 
.  49,60 
.  18,09 
.  58,03 
.25,10 
.  27,02 
.  13,74 
.  33,01 
.  44,97 
.  22,44 
.  57,20 

•  47,12 
.  47,09 
.  55,07 
.  37,97 
.  31,90 
.  12,57 

•  6,37 


23  .  32  .  54,71 


0. 
0. 

5. 
5. 
6. 

7. 
7. 
7. 


21  .  40,51 

57  •  42,0 
2.42,18 

45  .  37,66 

58  .  53,09 
3  .  33,96 
5.  8,39 
7  .  55,31 


B.I 
B.I 
B. 
B. 


(«) 


31,73   subtracted.     It  is    possible    that    some 

bright  stars  may  have  been  overlooked  in  this 

sweep. 

The  second  set  down  59,8. 

I   think   there  is  little  doubt  that  the  seconds 

in  each  of  these  are  too  small  by  1. 

This  is  a  continuation  of  last  night's  sweep. 
^  .    23,34  subtracted  from  the  mean. 
J)  23,48  subtracted. 
(g)  23,72  subtracted. 


(0 
('0 

r 


(h)    24,01   subtracted. 

(i)    A  star  7,8'".  N.  of  limits  follows  this.     31,51 

subtracted. 
(k)    A  star  7,8°".  N.  of  limits  follows. 
(l)    Clouds   came  on.     It  is  probable   that   this   is 

Piazzi  145:  if  so  the  minute  is  too  great  by  1. 
(m)  The  4th  was  set  down  36,8. 
(«)    Here  begins  a  repetition  of  the  sweeps  of  Mar. 

24  and  25.     23,46  subtracted  from  mean, 
(o)    24,02  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


11 


Day  of 

the 
Mouth. 


Mar.  27 


Name  of  Star 
or  Planet. 


I 


II. 


;(c7,8'".N.P.D.59''.53' 

jjf         N.p.D.57°-4.6' 

p  Geminorum 

(a)  >(c9'»'.N.p.D.58''.31'. 

Castor 

>)c:9"".N.p.D.  57°.12'. 

4;7'".N.p.D.57''-37'. 

:^       N.p.D.  590.26'. 

jjc  N.p.D.  58''.29'. 
^9,10'".N.p.D.58°.41' 
(i)  >^  N.p.D.59°.19' 
(c)  :H<:9,10".N.p.D.59°-38' 
((l)  ;|<  S"".  N.p.D.  59M4', 
(e)  >jc  S"".  N.P.D.  eo-.S'., 
(/)4:       N.p.D.  57°.58'. 

>j<  N.p.D.  58''.13'. 
is)  ^S.g^.N.p.D.SS^.O', 
()i)  4:7,8'".N.p.D.57°-21' 

x//^  Cancri 

>|<8'".N.p.D.  57°.20'. 
(i)  :^<  g-n.  N.p.D.  58°.38'. 

4:8,9"'.N.p.D.57°.53 
N.P.D.58°.9'. 
N.P.D.58°.53' 

N.P.D.GOM 

N.p.D.57''.17' 
N.p.N.59°.25' 
N.p.D.59''.25' 
N.p.D.58°.24' 
j|c7,8'°.N.p.D.57°-33' 
N.p.D. 57''.21' 
N.p.D.58"'.54.' 
N.p.D.59°.32' 

N.p.D.  58° AT. 

N.P.D.  59".8'. . 

N.p.D.  57°.14', 

N.p.D.  57°.7'- 

N.p.D.  6(y.6'. , 
5i<6,7'°-N.p.D.59°.4l' 
>f:  N.p.D.58''.21' 
>|<  N.p.D.59°.22 

(n)  >ic  N.P.D.58M'.. 
>jc  N.p.D.58".46' 
>|c  N.p.D.57°-57 
jje  N.p.D.58''.42 
sje  n.p.d58°.6'. 

(o)  jjc  7'"- N.p.D.  58".6'.. 

(p)*7'"-N.p.D.  57''.58'. 

{q)  7  UrsEB  Majoris. . 


* 

* 
* 
* 
* 


(0 


* 
* 

*7"" 

('«)  * 
* 


35,6 

57,4 
56,6 
12,6 
31,0 

1,4 
47,5 
23,5 
37,5 
45,9 

7,0 


5,5 
40,3 


23,8 

52,3 

14,1 

5,8 

50,7 
37,3 
23,0 
21,6 
32,3 
25,4 
1,0 

10,0 

37,2 
39,0 

25,7 


57,5 
35,0 

8,9 
59,4 
58,6 

7,0 
49,2 
43,6 
10,8 

17,9 

17,2 


III. 


IV. 


V. 


51,0 
13,3 
12,5 

28,4 
47,0 
17,4 

3,5 
38,9 
53,2 

1,7 
22,4 
54,2 

21,0 

55,9 


39,5 

8,2 

29,7 

21,9 

6,4 
52,9 
38,9 
37,2 
48,0 
41,3 
17,0 
4.5,4 
25,8 
52,9 
54,7 
41,4 
51,4 

12,9 
50,4 
24,7 
15,0 
14,7 
22,7 
5,3 
59,3 
26,7 

33,8 
40,8 


6,6 
29,2 
28,4 
43,4 

2,9 
33,4 
19,3 
54,5 
8,9 
17,4 
38,0 
9,7 
23,6 
36,4 
37,1 
11,5 
14,0 

2,2 
55,0 
24,0 
45,7 
37,8 
47,7 
22,1 

8,2 
54,9 
52,8 

3,6 
56,9 
32,6 

1,2 
41,3 

8,5 
10,1 
57,0 

7,4 
16,2 
28,3 

5,9 
40,4 
30,5 
30,3 
38,2 
21,1 
14,8 
42,4 


49,6 
3,8 


22,1 

45,2 

44,0 

59,8 

18,8 

49,4 

35,3 

10,2 

24,9 

33,1 

53,8 

25,5 

39,2 

51,8 

53,1 

27,6 

29,9 

18,2 

10,4 

40,1 

1,3 
53,4 

3,8 

37,9 
24,0 
10,9 

8,5 
19,2 
12,8 
48,7 
17,3 
57,1 
23,9 
26,0 
12,8 
23,4 
32,2 
43,9 
21,6 
56,3 
46,2 
46,4 
54,0 
37,0 
30,8 
58,1 
11,2 

5,6 
26,8 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.       s. 


37,9 
1>1 
0,3 
15,8 
35,0 
5,8 
51,5 
26,0 
40,8 
49,2 
9,7 
41,4 
55,1 
7,7 
9,0 
43,6 
47,0 
34,4 
26,3 
56,4 
17,5 
9,7 
39,6 
53,8 
39,5 
27,0 
24,4 
35,1 
28,8 
4,8 
33,5 
13,0 
40,0 
42,0 
28,8 
39,9 
48,5 
59,9 
37,1 
12,1 
1,9 
2,4 

9,9 
53,1 
46,8 
14,3 
27,5 
21,6 

49,8 


53,3 
17,0 
16,0 
31,4 
50,3 
21,5 

6,9 
41,2 
56,4 
4,8 
25,2 
56,7 
10,6 
23,0 
24,8 
59,3 
2,8 
50,3 
41,5 
12,2 
32,9 
25,5 
35,4 

9,4 
54,9 
43,0 
39,8 
50,5 
44,4 
20,6 
49,3 
28,4 
55,4 
57,5 
44,0 
55,5 

4,3 
15,0 
52,6 
27,8 
17,6 
17,9 
25,5 

8,6 

2,4 

29,9 
43,2 
37,0 
12,8 


7. 

7- 

7- 

7. 

7. 

7- 

7. 

7. 

7- 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 


11  , 
14, 

17. 

23, 

26 

28 

30 

33 

37 


9,0 

32,9 
31,9 

47,2 
6,3 

23,0 
57,0 
12,2 
20,5 


Mean 
of  Wires. 


26,3 

38,7 

40,6 

15,1 

18,8 

6,2 

.    2.. 57,0 

,    4.28,1 

.    6.48,6 

.11 

.  12.51,2 

.16 

.  18 

.20 

.24 

.27 

•29 

.31 

.33 

.31 

.41 

.43 

.46 

48 

50 

53 

57 

59 

3 

6 

14 

19 

22 

24 

25 

31 

44 


10,5 

58,9 

55,2 

6,2 

0,4 

.5,4 
44,2 
10,8 
13,3 
59,9 

20,2 

30,6 

8,4 

43,5 

33,3 

.33,9 

,41,4 

,24,6 

,  18,2 

,45,6 

.58,9 

,53,0 

.36,4 


10. 
13. 
16. 

22. 
25. 
27. 
30. 
32. 
36. 


47 
53 


7  .57  . 
8.  2  , 
8.  3, 
8.  6, 
8.  10, 
8.  12, 
8.15 
8.  17 
8.20 
8.24 
8.26 

8  .28 
8.. 30 
8  .32 
8.36 
8.40 
8.42 
8.46 
8.48 
8.49 
8  .52 
8.56 
8.58 


9-  13 
9-18 
9-21 
9.23 
9.25 
9.31 
11  .43 


22,21 
45,16 
44,24 
59,20 
18,76 
49,50 
35,29 
10,18 
24,84 
33,23 
53,82 
25,50 
39,30 
52,01 
53,04 
.  27,62 
.30,63 
,  18,27 
.  10,50 
,40,18 
.    1,40 
.  53,66 
■    3,70 
.  37,92 
.  23,90 
.  10,94 
.    8,50 
.  19,28 
.  12,86 
.  48,74 
.  17,34 
.  57,12 
.24,10 
.  26,09 
.  12,80 
.  23,52 
.  32,25 
.  44,01 
.21,57 
.  56,24 
.  46,27 
.  46,32 
.  54,10 
•  36,99 
.  30,84 
.  58,26 
.11,39 
.    5,5 
.  26,80 


(a)  The  minute  in  the  mean  probably  ought  to  be  I9. 

(b)  The  minute  (in  the  mean)  probably  38. 
■■{e)    The  minute  probably  40. 

(d)  The  minute  probably  42.     15,66  subtracted. 

(e)  The  minute  probably  45. 
(/)  15,88  subtracted. 

(g)  Disturbed.      15,87    subtracted.      The    minute 

probably   55. 
(h)  Close  double:    followed  by  a  star   7"".   N.   of 

limits.     15,99  subtracted. 


B. 


(0 

(k) 

(0 


(") 
(") 
il>) 

(9) 


A  star  N.  of  limits  follows. 

15,84  subtracted. 

There   is  a  star   5,6™.   near  this,    or  the   last: 

my  memorandum  is  so  equivocal  that  I  cannot 

now  tell  which.  (»;)  l6,03  subtracted. 

A  star  6,7'".  N.  of  limits  follows. 

23,81   subtracted. 

The  minute  is  taken  from  the  observation  of 

March  25,  and  is  probably  too  great  by  1. 

The  4th  set  down  25,8. 


12 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  27 


Mar.  28 


Mar.  30 


Mar.  31 
April  1 


April  2 


April  3 


April  5 


Polaris  S.P, 

£  Cassiopeise 
(a)  a  Aquilae 

a  Cygni. . 

a  Cephei 
(h)  ft  Cephei 
(c)  Venus  2  L 


(c)0  IL 

O  2L...... 

(rf)  a  Cassiopeiae 
(e)  Polaris  with  7 
micrometer,  j 
/3  U.  Minoris  S.P, 
a  Persei 


7  Geminorum, 
Sirius . . . 
Procyon 
Saturn  1  L, 
Saturn  2  L, 
o  Ursae  Majoris 

(y)  a  Cephei 

(^)  a  Cephei  S.P, 

Regulus 
(A)  6  Cephei  S.P, 

8  Cephei  S.P 
a  Ursae  Majoris 

(t)  K  Ursae  Majoris  . . 
7  Cephei  S.P 
/3  Cassiopeiae  S.P. 
K  Cassiopeiae  S.P. 
Polaris  S.P, 

a  Cephei  S.P 

ft  Cephei  S.P.  . 
(A)  Regulus 
(/)  £  Cephei  S.P, 

J  Cephei  S.P.,. 

a  Ursae  Majoris 


12  .  57  .  26,G 

13  .  40  .  44,74 

19  .  41  .  3,23 

20  .  34  .  13,00 
21.13.  6m 

21  .  25  .  1,47 
23.37-28,19 

0.25.  17,76 
0  .  27  .  26,48 
0  .  29  .  27,55 

0.57-43,1 

2  .  49  -  55,14 
3-10.46,09 

6.26.25,77 
.  11,80 
.  56,42 
.  42,70 
.46,13 
.  36,24 

,    4,24 

,    2,13 

.51,15 

,  18,33 

.  23,40 

42,88 

49,60 

54,23 

39,37 

53,76 

17,1 


Castor.  . 
Procyon 
Regulus 
(?«)«  Ursae  Majoris  . 
Polaris  S-P 

©IL, 
(n)  0  2  L 
ft  Leonis 


9-13.    1,91 

9  .  24  .  56,77 

9  .  57  -  50,77 

10.    7-18,06 

10-21  -23,00 

10.51  .41,02 

7  -  22  .  14,74 

7  .  28  .  54,90 

9-57-50,12 

10-51  .41,26 

12  .  57  ■  19,90 

0  -  54  .  20,61 

0  .  56  .  29,53 

11  .38  .54,21 


(o)    Unsteady. 

(6)    The  first  wire  set  down  Zfi,  and  marked  doubtful. 

(c)    Rather  unsteady. 

(fZ)    Faint  and  unsteady.     47,65  subtracted. 

(c)    Micrometer  at  21,014:  22,014,  &c. 

(/)  Excellent. 


(g)    The  5th  set  down  29,8.     28,6l  subtracted  from 

the  mean, 
(/j)    The  3d  doubtful. 
(i)    The  3d  set  down  34,6. 
Ik)    The  3d  set  down  36,0. 
(m)   The  2d  was  set  down  43,2 : 
(n)    Sharp,  but  not  steady- 


(0    24,18  added, 
and  the  5th  11,9. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


tn.  I.       m. 


III. 


IV. 


VI      ;    VII.  Wire. 


m.    s.      m.    «, 


Mean 

of  Wires. 


April  8 


April  9 


April  10 


(«)  Saturn   1  L 

(/))  Saturn  2  L 

a  Hydrae 

1/  Ursae  Majoris  , 
(c)  Polaris  S.P 


a  Andromedae. 

(d)  a  Cassiopeiae.  . 
Venus  2  L. . . . 

(e)  Polaris 


April  12 


April  13 


April  14 


April  15 


©IL 

02L 

{f)  Capella 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn   2  L 

5|<7'".N.P.D.97°.44'. 

5J!:7'".N.p.D.97''.48' 

a  Hydrae 

Regulus 

7  Leonis 

a  Ursae  Majoris  . . . 
(k)  7  Ursae  Majoris  . . . 
(/)    Polaris  S.P 


(g) 


(0 


A^  Cancri 

a*  Cancri 

a^  Cancri 

D  IL 

K  Cancri 

f  Leonis 

Regulus 

6  Leonis 

7  Ursae  Majoris. 


h  Leonis  . . . . 

o  Leonis 

D  IL....... 

10  Sextantis . 
(ot)  Regulus  . . . . 


OIL... 
02L... 
Regulus. 
D  IL... 


Castor , 

Procyon. . . . 

Pollux 

(71)  Saturn  1  L. 


3,0 


2,81  16,0 
56,61  13,6 
.  ...41.23,0 


18,4 
10,1 

44,7 


58,4       11,9 
41.36,0  49.32,5 


54,0 
3,6 
36,8 
23,9 
11,0 
35,6 


29,9  43,2 
29,9  46,0 
.  ...  57.28,5 


33,5 


48,9 


I  I 

32,0   7. 

20,9 1  7. 

57,1       10,4   9. 

2,9!      18,8  11, 

5.36,513.35,013. 


32,3 
10,8 

21,7 

5,7 

20,5 

10,5 

9,9 


7,9 
17,1 
56,5 

39,9 
24,4 
50,9 
43,8 


21,6 
23,4 
56,0 
21,9 
17,2 
31,9 
4,0 


8,9 

35,3 
49,3 
46,0 
10,2 
3,5 


42,6 
2,9 
3,8 

20,7 
7,9 

32,7 
0,2 


23,6 

34,9 
19,2 
34,7 
39,7 
33,5 
41.14,0 

35,4 
37,1 

9,9 
35,9 
31,0 
45,6 
17,9 

1,8 
31,7 

49,0 
3,0 
59,9 
23,8 
17,3 

46,7 
56,7 
16,8 
17,7 

36,5 
21,2 

47,8 


21,0 
30,5 
16,8 
55,6 
37,9 
6,0 


1,1 
S6,9 

35,7 
47,9 
32,9 
48,8; 
8,9 
56,7 


49,0 
50,8 
23,6j 
50,0 
44,6 
59,3 
31,5 
16,0 
54,9 

2,7 
16,7 
13,7 
37,5 


0,2 

9,9 

30,9 

31,2 

52,2 

34,8 

2,9 

28,9 


4,0 


25,3 


34,8 
44,4 
35,6 
11,6 
51,5 
21,4 
12,6 

50,7 
49,9 

2,4 
46,8 

3,6 
37,9 
19,9 


2,9 
4,6 
37,5 
3,8 
58,2 
13,0 
45,4 
30,6 
18,8 

16,4 
30,3 
27,8 
50,9 

44,7 

13,8 
23,8 


44,9 

8,2 
48,6 
18,2 


57. 
57. 
18. 
8. 
21  , 


49,4 
24,0 
34,6 
36,5 


19,5 
45,5 

39,1 
5.43,5 

48,9 
58,0 
54,6 
27,8 
5,2 
37,0 


34,623.58 

9,0    0.30.32,9 
52,4   0.37.    6,0 
I 


2,0 
11,4 
13,8 
43,5 
18,7 
52,1 
41,5 


30,1 
4,9 
3,7 

15,8 
0,9 

17,9 
6,9 

42,9 
5.24,0 

16,9 
18,6 
51,5 
18,4 
12,1 
27,2 
59,4 
44,7 
41,9 

30,2 
44,2 
41,9 
5,0 
58,8 

27,9 
37,8 
58,0 
59,2 

24,4 

2,0 

33,9 


18,5 
17,2 
29,7 
14,6 
32^; 
36,710 
5,711 
13.26,013 


30,5 
32,1 

5,0 
32,4 
25,9 
40,7 
13,0 
59,511 

5,2  11 


15,9 
25,3 
32,6 
59,4 
32,0 
7,4 

58,8 
32,8 
29,8 
42,9 

27,9 
.  9-46,6 
.  53  .  6,2 
.  44  .  29,7 
.  21  .  23,0 


13. 

15. 

3. 

22. 
29. 
34. 

57. 
57. 
40. 
7. 
18 
58 


36. 

45. 

,48, 

49, 

57, 
,21  , 

,58, 
,    4, 

,44, 


43,8 
57,8 
55,6 
18,3 
12,0 

41,7 
51,7 
11,9 


9-21. 
9-31. 
9-38. 
9.46. 
9.58. 


44,4 
46,0 

46,4 
39,5 
54,4 
26,8 
13,9 
28,7 

57,4 
11,5 
9,6 
32,0 
26,2 


1  •  27  .  54,9 

1  .  30  .    4,7 

9  •  58  .  25,6 

12,8l0  .  25  .  26,8 

40,2  7  .  22  .  5.5,8 

15,8  7-30.28,9 

48,8  7.34.    3,9 

.  ...  7  .  58 


7 

57 

3,10 

7 

57 

6,23 

9 

17 

43,34 

11 

7 

46,06 

12 

57 

29,9 

23. 
0. 
0, 
0, 


58  .  4,10 
29  •  21,49 
36  .  25,40 
57  .  37,8 


1  .  12 
1  .  14 

5.  2 
7.22 
7.28 
7.33 
7.57 
7.57 
8.39 


6 
18 
57 

9 


10.51 
11  .43 
12.57 


,36. 
,45. 
,47. 
49. 
■  56. 
,21  . 
,57. 
.  3, 
,43. 


-  34,93 
.  44,33 
.  35,24 
•  11,67 
.  51,53 
.21,48 
.  12,63 
.15,58 
.51,17 

-  49,67 
.  2,18 
.  46,86 
.  3,50 
.  38,12 
.  19,76 
-19,3 

2,96 
4,66 
37,50 
4,11 
58,36 
13,15 
45,43 
30,52 
18,56 


9  -  21  .  16,40 
9  .  30  .  30,40 

9  -  37  -  27,79 
9-45.51,10 

9  -  57  ■  44,74 

1  .  27  - 14,06 

1  .  29  .  23,88 

9  .  57  .  44,35 

10  .  24  .  45,20 

7.22.  8,29 
7  .  29  .  48,46 
7.33.  18,32 
7  .  57  -  43,47 


B. 
B.I 
B.I 
B.' 

B. 
B. 
B. 
B. 


{«) 

id) 

h 

(/)  The  5th  set  down  53,6. 


14,40  subtracted  from  the  mean. 
28,92  subtracted. 
6"'.26",0  subtracted. 
17,89  subtracted. 
5"'.20',5  added. 


(g) 
(t) 

(«■) 

(I) 
(n) 


The  2d  set  down  22,6,  and  the  4th  51,7. 
13,59  subtracted.     Probably  24  Hydrae. 
The  5th  was  set  down  7,9- 
The  3d  set  down  55,7,  and  the  5th  41,9- 
8'".2',4  subtracted.  (m)   Hardly  visible. 

Clouds:  and  a  disturbance.     28,92  added. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet- 


11. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


h. 


April  J ; 


April  16 


April  17 


April  18 


April  19 


April  20 


Saturn  2  L 

(a)  Regulus 

rfLeonis 

76  Leonis 

])   1  L.. 

•7-  Leonis 

(A)  a  Cassiopeiae  S.P. 


Regulus 

d  Leonis 

76  Leonis 

T  Leonis 

/3  Virginia 

(c)  Polaris  S.P..., 
u  Andromedae. 
Venus  2  L 


Regulus.. . 

/3  Virginis. . 

7'  Virginis. 

38  Virginis. 

5)   IL...... 

(rf)  k^  Virginis. 
(e)  Polaris  S.P, 

with  microm 


;:[ 


Procyon 

Pollux 

7'  Virginis. . . 

38  Virginis  . . 

k^  Virginis. . . 
(/)  Polaris  S.P... 

with  microm. 

Spica 

m  Virginis. . . . 

5   IL 

88  Virginis  . . 

K  Virginis . . . . 

Arcturus .... 
(/i)  Venus  2  L... 


} 


(g) 


(•)  0  IL 

0  2L 

(k)  Sirius 

(k)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 
(k)  a  Hydrae . . . 
(k)  Regulus.. . . 


Sirius. .. 
Castor. .. 
Procyon . 


2,4 

31,9 
56,6 
48,9 
56,6 
15,9 

2,4 
30,6 
55,8 
55,7 
34,8 
33.13,0 

13,9 
31,4 

1,0 
34,0 
47,0 
13,1 

5,4 
38,4 

55.15,0 


17,4 
16,2 
44,9 
9,9 
2,8 
10,2 
39,8 

16,6 

44,5 
9,4 
9,8 

47,9 
41.13,0 

29,1 

44,9 

14,8 
47,9 
0,1 
26,8 
19,3 
52,0 

55.54,0 


5,7  19,4 

30.4  45,6 
46,3  59,8 

12.5  26,0 
37,9  51,3 


30,2 
58,2 
23,9 
15,7 
23,2 
53,9 

29,7 
58,0 
22,8 
22,9 
1,8 
49.13,5 
44,4 
58,5 

28,4 
1,1 
13,8 
40,0 
33,0 
5,2 

56.35,5 


.46,8 
43,8 
11,9 
36,9 
29,8 
36,8 
17,7 

42,9 
11,4 
35,9 
35,9 
14,9 
57.17,0 
59,8 


57,5 
25,2 
50,5 
43,8 


32,9 

0,9 

13,1 

39,4 

4,6 

55.14,5  55.54,5|56.35,5 


57,8 
25,0 
47,8 


33,1 
35,9 


10,0 
18,9 
32,6 


55,5 
0,5 

18,4 

17,7 

4,9 


11,4 

38,4 

1,8 


46,9 
50,1 


13,6 

23,7 
32,7 


i9,6 

8,8 

13,8 

31,8 
33,6 
18,3 


25,0 
52,0 
15,7 


0,4 
4,0 


27,2 

37,4 

46,8 

1,0 


22,7 
26,9 

45,7 
49,4 
31,7 


42,3 
14,6 
27,2 
53,5 
46,9 
18,9 

57.16,5 

46,2 
16,2 
26,8 
52,9 
18,0 

57-16,0 

38,5 

5,7 

29,7 


14,0 
18,7 
19,9 

41,0 

51,1 

0,4 


18,8 
36,8 
40,9 

59,8 

5,5 

45,4 


40,8 

56,9 
25,0 
49,9 
49,9 
28,8 
5.19,0 
15,0 
26,1 

56,4 
28,2 
40,9 
7,3 
0,9 
32,6 

57-56,0 

0,1 

31,9 

40,1 

6,5 

31,9 

57-55,5 

52,6 
19,5 

43,7 


14.6  7- 

11.7  9- 
38,910. 

3,8  11  . 

57,711. 

4,411  . 


58 

58  .  24,8 
50  .  52,8 
9-17,5 
12.  11,5 
18  .  17,6 


4,7  12  -  30  .  28,7 


10,9 
38,8 

3,2 

3,7 
42,7 
13.19,0 
30,023 
39,5    1 


9. 
10. 
11  , 
11  . 
11  , 
13. 


10,0 
41,5 
54,0 
20,5 
14,7 
45,9 

58.38,5 


27,7 
33,0 
33,8 

55,0 

5,0 

14,2 

30,6 


50,0 
54,8 

14,7 
21,5 
59,0 


13,2 

53,5 
20,0 
45,1 

58.36,5 

6,0 
32,9 
57,5 
15,7 
41,2 
47,1 
47,2 

8,7 
18,9 
28,4 


47,5 
3,8 
8,9 

28,6 
37,3 
12,4 


58  .  24,7 
50.51,7 

9-16,9 
18  .  16,8 
40  .  55,8 
21  .21,0 
58  .  45,4 

8  .  52,8 


9 
11 , 

12, 
12, 
12, 


58 
40 
32 
43 
46 


23,6 
55,0 
7,7 
33,9 
28,4 


12  .  49  .  59,2 
12  .  59  .  17,5 


7. 

7. 
12. 
12. 
12  . 


29  -  27,0 
34.  2,0 
32-  7,0 
43  .  33,4 
49  .  58,6 


12.59-  18,0 


13. 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
1  . 


15.19,7 
31  .  46,3 
35.  11,4 
38  .  29,0 
2  .  55,0 
7-  1,5 
18.    0,9 


1  .  46  .  22,4 
1  .  48  .  32,5 
6.36.  42,0 


58. 
58. 
18. 
58. 


58,7 

17,5 
22,5 


6.36.41,7 
7  .  22  .  53,0 
7  -  29  -  25,9 


7  .  57  -  46,20 
9  .  57  .  43,80 
10.50.11,97 
11.  8.37,02 
11.11.  30,03 
11  .  17.37,12 
12.29-17,36 


9 

10, 
11  , 
11  , 
11  , 
12, 
23, 

1, 


57  -  43,44 

50.  11,43 

8  .  36,27 

17.36,39 

15,24 

16,5 

59,66 

12,20 


9  .  57  .  42,36 

11  .40.  14,61 

12  .  31  .  27,24 
12  .  42  .  53,59 
12  .  45  .  46,94 
12.49.18,89 

12  .  57  .  16,1 


28  .  46,36 
,  33  .  16,28 
31  .  26,66 
42  .  52,96 
49.  18,20 


12  .  57  .  15,8 

14  .  38,72 
31  .  5,69 
34  .  29,66 


13. 
13. 
13. 

14. 

14. 

1  . 


2  .  14,04 

6-  18,6"2 

17-20,00 


1  .45.41,10 
1  .  47  .  51,23 
6.. 36.  0,48 
7.58.  15,72 
7.58.18,63 
9.  17.36,44 
9.57.41,18 


6.36.  0,10 
7  .  22  .  5,43 
7-28.45,37 


(a)    The  3d  wire  set  down  29,2. 

(h)    The  3d  set  down  52,9,  and  the  5th  39,8. 

(c)  The  first  was  set  down  33,3. 

(d)  Very  faint. 

(e)  Micrometer  at  26,981  :    25,981,  &c.     Steady. 
(/)  Remarkably    steady.       Micrometer   at   26,981 : 

25,981,  &c. 


(g)  A  little  undulation  on  the  limb. 

(A)  In  a  thick  cloud.  At  the  4th  I  think  that 
I  observed  the  1  st  limb :  and  it  was  set  down 
19,4.     20,36  subtracted. 

(i)     Faint,  but  the  limb  very  sharp  and  steady. 

{k)    Very  faint. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829- 


n 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m-     s. 


Mean  of 
Wires. 


r 


I  April  20 


April  21 


April  25 


April  27 
April  28 

April  29 

April  30 
May  1 
May  2 


Pollux 

Saturn   1  L 

Saturn  2  L 

Polaris  S.P 

(fl)  5Jc6,7"".N.p.D.79'>.3'. 

N^  Virginis 

))  2L 


02L 

(i)  Castor  .... 
Procyon . . . 
Pollux.... 

(c)  Saturn  1  L 
Saturn  2L 

(d)  5|<7,8"".N.p.D.58°.40' 
>|<7,8"'.N.p.D.58''.36' 
5|<7,8"".N.p.D.58''.6'. 
Regulus 

(e)  jjcS-".  N.p.D.57°.41'. 

a  Cassiopeiae  S.P. . 
(/)  Polaris  S.P \ 

with  micrometer  / 

Spica 

D  2L..... 

(g)  Polaris  with  I 


micrometer. 


(h)  0  1  L.  . . . 

02L 

(A)  Aldebaran. 


(i)  0  2L... 
{k)  Castor. . . 
(A)  Procyon. 


(/)   Regulus 

Polaris  S.P. 


(»«)  0  1  L. 
(n)  0  1  L. 


(o)    >|<7'".N.P.D.60°.ll'. 

:+:7"'-N.P.D.59°.2'.. 

5|c7°'.N.p.D.58">.53'. 

>ic7°'.N.p.D.57°.29', 
(p)  f  Ursae  Majoris  . . . 


29,3       44,6:        0,0 

4:2,0 10,7 

••••       59,11 

!41.  4,549.  2,5 
40,8 
53,8 
23,8 

2,8 
49,0 
31,3 
59,5 


15,2 


30,8 
39,8 


45,9 


13,8'  27,7 
26,81  40,4 
55,2        9,6 


49,2 


4,4' 
28,9; 


54,6, 

59,0 

7,4 
21,5 


53,0 


17,9 

44,2 

6,0 

14,7 
23,4 
37,3 
12,9 
9,0 


0,3       24,0 
55.11,055.53,0 


53,9 
35,0 

53.29,0 


52,6 

4,2 
44,8 

51,9 

13,5 

0,4 


7,4 
49,2 

59-37,5 


6,8 
18,0 
59,2 

5,8 
29,6 
13,6 


54,6         8,8 
33.  9,5  41.10,5 


13,7 
1,4 


27,5 


17,0, 
33,6 
34,5^ 
33,9 


40,1 
32,7 
49,4 
50,7 
49,9 


23,2 
30,4 
39,0 
53,1 
26,5 
24,9 

47,8 
56.36,0 

21,1 

3,9 

0.17,0 

20,7 
31,8 
13,0 


28,0 

57.  8,5 

53,5 

7,9 

37,7 

17,6 
4,9| 
44,9 
14,8 
34,8 


46,1 
55,0 
9,0 
40,3 
40,8 

11,9 

57.16,0 

34,8 
18,2 

0.59,0 

33,9 
45,9 
26,6 


i.  9,0 

7,5 

20,9 

51,6 

31,2 
21,0 
58,7 
30,3 


44,8, 
26,4l 


0,9 
40,2 


21,8       35,8 
49.  9,557.11,5 

41,6j      55,7 


55,4' 

48,4 

5,1; 

6,5 

5,9 


11,0 

4,2 
20,9 
22,4 
21,8 


52,4 
2,0 

10,9 
25,1 
54,3 
56,8 

35,9 

57.51,5 

48,6 
32,8 

1.38,0 

48,2 
59,7 
40,9 

45,8 
16,9 
54,6 

49,9 
5.15,5 

9,8 


56,9 

13.  9,5 

21,6 

34,2 

5,8 

44,9 
36,8 
12,0 
45,4 
3,9 


17,6 
26,5 
40,9 
8,0 
12,6 


7. 

7. 

7. 
13, 
14, 
14. 
15. 

1  . 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
9- 
9. 
9. 
9. 
10. 


1,1 

8,5 


34. 
59. 

58 

21  .  10,5 

6 .  35,7 

18.47,2 

20  .  19,8 


55. 
22. 

29. 
34. 
59- 
59. 
47. 
50. 
54. 
58. 
4. 


58,2 

52,7 

25,5 

0,8 

21,0 
33,3 
42,3 
56,7 
21,8 
28,5 


59,5  12.30.23,1 


58.36,5 

2,0 
46,9 

2.19,0 


26,6 
20,2 
36,8 
38,7 
38,0 


1,9 
13,0 
54,8 

57,9 

32,6 

7,2 

3,8 
13.13,0 

23,6 

11,8 


42,1  10 


35,5 
52,4 
54,4 
53,8 


12.59.  16,0 

13.15.15,7 
20.    8.    1,8 

1  .    3  .    0,0 


2.  16.  15,8 
2.  18.27,2 
4.25.    8,9 


2.21 

7  .  22  .  48,9 
7.29.21,6 

9  •  58  .  17,6 
13.21  .  14,5 

2  .  27  .  37,6 

2.31.  25,2 


52, 

58, 

2, 

5, 

8, 


51,2 
8,0 

10,4 
9,6 


7  .33 

7.58 

7.58 

12 


14 
14 
15, 

1 

7 
7, 
7, 
7, 
7, 
9 
9, 
9 
9 
10, 

12, 

12. 

13. 
20. 


57 

5 

18 

19 


15,27 
25,25 
28,00 

6,8 
52,94 

7,17 
37,64 


.  55  .  17,14 
.22.  4,97 
.  28  .  44,96 
.  33  .  14,84 
.  58  .  34,90 
.  58  .  37,80 
.46.46,16 
.  49 .  54,93 
.54.  9,09 
.  57  .  40,40 
.    3.40,80 

.  29  .  11,75 

,57.14,3 

.  14  .  34,80 
,    7  •  18,26 


0  .  57  .  34,8 


2, 
2, 
4. 

2. 

7. 
7. 

9 
12 


15  .  32,84 
17  .  45,69 
24 .  26,89 

.  21  .  31,97 
.  22  .  1,02 
.  28  .  40,57 

57 .  36,04 
,  57  .  12,00 


2  .  26 .  55,64 
2  .  30  .  43,30 


10. 
10. 
11  . 
11  . 
11  . 


52.  11,04 

58  .    4,17 

1  .  20,88 

4.22,51 

7.21,84 


B. 


(«) 


Apparently  this  is  Piazzi  25 :  if  so  the  mintite 

is  too  great  by  1. 

15,91   subtracted. 

Very  faint. 

Sweep  between  N.P.D  57°  and  60°. 

Clouds  came  on.     Perhaps  the  magnitudes  of 

the  stars  are  marked  too  small,  in  consequence 

of  their  obscuration. 
(/)  Micrometer  at  26,967:  25,967,  &c.     Unsteady. 
(g)  Steady   but   clouded.     Micrometer   at    17,967: 


(6) 
W 


26,967:     27,967:     28,967:     29,967:     30,967: 

31,967.     2°'.36',6  subtracted  from  mean. 
(k)    Unsteady. 

(i)    Clouded  and  unsteady.     6,62  added. 
(k)    Clouded  and  unsteady:  and  the  wind  so  loud 

that  it  was  difficult  to  hear  the  beats  of  the  clock. 
(I)     Unsteady. 

(m)  Clouds.  (n)    Clouds, 

(o)    This    is    the   beginning   of  a   sweep   between 

N.P.D.  57°  and  60°. 
(p)    The  preceding  star  observed. 


B  2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


HI. 


IV. 


V.      I     VI. 


m.    s.    \  m,   s. 


VII.  Wire. 


A.     m.       s. 


Mean 
of  ■Hires. 


h.    m.      s. 


May  2 


May  3 


May  4 


:+:7'".N.p.D.57°.21'. 

5Jc7".N.p.D.  57°.l6' 

4:7™.N.p.D.57''.14'. 

4:7,8"°.N.p.D.59''.14' 

>|c6,7"".N.p.D.59''.6', 

sjcS^.N.p.D.  59°.ll'. 

:;j<7,8'°.N.p.D.59°.39' 

4:6,7"".N.p.D.57°.ll' 
(a)  >ic7,8">.N.p.D.57°.4.1' 

>|<:7"".N.p.D.59''.28' 

/3  Leonis 

(6)  >|<7,8'".N.p.D.57°.48' 

5|<:7'".N.p.D.60''.13'. 

4:8'".N.p.D.58°.23'. 

if.  7".  N.p.D.  59''.22'. 

:^<7™.N.p.D.  59°.33'. 

>i<7,8™.N.p.D.59°.35' 
(c)  Polaris  S.P.  with  1 

micrometer J 


(rf)  Arcturus 

(e)  S  Bootis 

(y)/Li  Bootis 

(ij)  >j<  5,6'".N.p.D.73°.2'. 
(A)  /3  Serpentis 

6  Serpentis 

l  Ophiuchi 

f  Ophiuchi 

(j)    Polaris 


16,4 

32,0 
56,2 
33,3 


42,5 
57,1 


59,3 

31,0 

12,1 


18,3 
27,1 
32,6 
24,2{ 
47,6; 
12,2 
49,0 
51,0 
1,0 
58,2 
11,1 

14,0 
15,2 
35,4 
46,4 
27,8 


55.15.0  55.55,7 


27,6 
22,6 
29,9 


WOlL 

©2L 

(J)   a  Persei 

Reguliis 

\  Ursae  Majoris  . . 
(m)  7  Leonis 

a  Ursae  Majoris  . . 

?  Leonis 

Leonis 

/3  Leonis 

7  Ursae  Majoris  . . 

fi  Cassiopeiae  S.P. 

?  Ursae  Majoris. . . 

ri  Virginis 

g  Corvi 

/3  Corvi 

a  Cassiopeiae  S.  P. 
(p)  7  Cassiopeiae  S.P. 

£  Virginis 


(n) 


1,8 
55,6 


41,8 
36,7 
46,7 


34,2 
43,3 
48,5 
39,8 

3,4 
27,5 

4,4 

6,9 
16,6 
13,7 
25,0 

2,6 
29,5 
30,8 
50,9 

1,9 
43,3 

56.35,5 


9,0 

15,9 

8,9 


27,7 
40,9 
23,7 
51,1 
6,5 
6,1 


34,1 


55,5 
49,8 
3,8 
55,1 
22,8 
22,9 
28,9 
21,9 
49.24,0 


41,8 
54,8 
44,8 
5,0 
25,0 
20,5 
25,0 
48,8 


50,2 

59,4 

4,6 

55,4 

19,1 
43,4 
20,2 
23,0 
32,9 
29,2 
38,9 
18,4 
44,9 
46,5 
6,4 
17,8 
58.9 


6,5] 
15,3 
20,7 
11,3 
35,0 
59,1 
35,9 
39,3 
48,9 
45,2 
53,0 
34,7 
0,9 
2,6 
22,4 
33,4 
14,9 


22,2 
31,3 
36,6 


26,911 
50,411 

14,911 

51,311 

55,011 
4,611 
0,611 
6,911 

50,5 

16,0 

18,1 

37,9 

49,0 

30,2 


10 

12 

14 

17 

20 

,22 

,25 

,28 


38,3 


57.15,2  57-54,0  58.37,0 


10,6 
3,0 
20,9 
8,8 
36,9 
36,8 
42,9 
35,7 


5,6 
57,0 
46,9 
37,6 
59,6 
55,8 


16,3 


19,1 
31,0 
22,3 
0,4 
51,6 
14,1 
19,7 


30,3 


55,7 

8,9 

5,2 

18,8 

43,6 

34,9 

54,2 

3,0 

4,0 

23,4 

42,1 

56,2 

47,7 

13,7 

5,6 

28,5 

43,0 

16,0 

43,9 


9,8 
22,7 
25,8 
32,5 

2,1 
49,2 
23,6 
17,6 
17,6 
37,3 

5,4 
21,9 
13,1 
27,5 
19,4 
43,1 

7,4 
43,0 
57,5 


24,8 
16,8 
37,8 
23,0 
50,8 
50,6 
55,9 
49,8 
5.23,5 


23,7 
36,8 


52,7 
42,4 

6,2 
30,3 

7,0 
10,2 
30  .  20,5 
34  .  16,1 
20,9 

6,4 


39 

44 
46 
51 
53 

.57 
■59 


33,9 


4,5 

45,8 


12  .  59  .  16,5 


11  . 

11  . 

11  . 

11  . 

11  . 

11  . 

11  . 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 


50,28 

59,28 

4,59 

,  55,52 


19,10 
43,37 
20,15 
23,04 
29  .  32,80 
33  .  29,36 
38,99 
18,61 
45,06 
46,63 
6,60 
17,73 
59,00 


38. 
43. 
45. 
50. 
53. 
56. 
58. 


12  .  57  .  15,6 


39,0 
30,7 
55,015 
36,8  15 

4,715 
3,8  15 
9,916 
2,816 
13.24,5    1 


,   6. 

.  7. 
,17. 
,30. 
,37. 
,41  . 
,  4. 
.    8. 


53,8 
43,9 
11,8 
50,9 
18,7 
17,0 
22,9 
15,9 


37,9 
50,6 


46,6 
21,0 

3,8 
53,3 
32,1 
31,6 
51,5 
28,8 
48,1 
38,9 
40,9 
33,5 
58,0 
31,2 

9,9 
11,8 


0,3    9. 
39,6|10 , 
18,010 , 
22,3!  10 
46,611 
45,011 

5,4' 11 

51,911 
13,3,11 

4,012 
54,2il2 
47,412 
12,212 
54,9,12 
36,312 
25,012 


42 

45 

10 

58 
5 
9 

52. 
4. 

13. 

39. 
,44. 
.59. 
,  6. 
.10. 
.20. 
.24. 
.30. 
.46. 
.52. 


51,8 
4,8 


13,9 
58,1 
32,3 


6  .  10,44 

7-    3,36 

16 .  20,84 


30. 

36. 

40. 

3. 

7. 
57. 


2.42, 
2  .44, 


10 

,57 
,    5 


3 

9 
10 
10.    8 
10.51 


1,0 
58,9 
19,4 
15,1 
38,7 
29,3 

7,6 

1,5 
27,0 
19,0 

3,1 
39,0 


11  . 
11  . 
11  . 
11  . 
11  . 
12. 
12, 


3 
13 
38 
43 
58 
5 
9 


12.19 
12.23 
12.29 
12.44 
12.51 


8,85 
36,78 
36,62 
42,60 
35,80 
23,4 

9,78 

22,78 

25,83 

32,60 

2,27 

49,26 

23,68 

17,60 

17,49 

37,43 

,    5,46 

,22,11 

,  13,18 

.  27,32 

.  19,52 

.  43,21 

•    7,29 

.  42,90 

.  57,69 


(«) 
(6) 


A  fainter  star  precedes  this  about   10",  nearly 

same  declination. 

15,91   subtracted. 

Micrometer  at  26,892:  25,892,  &c. 


(/)   Clouded. 

(e)    This  observation   is  not   used:    its   results   are 

quite  anomalous. 
(/)  The  6th  was  put  down  .';4,a 
(g)    14,07  subtracted  from  mean. 


(/j)  14,00  subtracted  from  mean. 

(«■)  Clouds.     5"'.20',6  subtracted. 

{k)  The  5th  was  set  down  24,7. 

(0  30,95  added. 

(m)  The  preceding  star  observed. 

(n)  13,73  subtracted. 

(o)  13,97  subtracted. 

(p)  26,76  subtracted  from  mean^ 


Transits  Observed  in  the  Year  1829- 
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Day  of 

the 
Mouth. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI.         VII.  Wire 


m.    8,      A.    tn< 


Mean 
of  Wiles. 


A. 


May  4 


May  5 


May  6 


May  7 


May  9 


May  10 


May  11 


(a)  Polaris  S.  P.  with  1 

micrometer f 

7  Hydrae 

Spica 

A'rcturus 


55.11,655.52,0  56.33,0 


Polaris  S.P 

(6)  t]  Ursae  Majoris 
Arcturus 


(0©  IL 

0  2L. 

ri  Bootis 

a  Draconis . . . 

Arcturus .... 

a*  Librae  .... 

a  Persei  S.P. 
(rf)  Jupiter  1  L . , 
(e)  Venus  2  L. . . 


©  IL 

©  2L 

(/)Capella 

Procyon 

(g)  Regulus  . . . . 

Antares 

(h)  fOphiuchi.. 
(i)   Jupiter  1  L. 


(k)  0  IL.... 
0  2L.... 
Capella . . . 
a  Orionis. 


(0 


Sirius 

Pollux 

J  IL. 

(  Leonis. . . . 
Regulus  . . . 
7  Leonis  . . . 
j  Leonis. . . . 

^Corvi 

Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
Polaris 


©  IL. 
0  2L. 
Castor . 
Pollux. 


13,3 

48,7 
26,8 

33.  6,5 


27,7 

2,3 

41,0 


25,8      39,7 


8,8 
21,6 

5,9 
25,8 
24,7 

0,6 


4^5,6 


59,8 
12,8 


54,6 


27,7 


22,9 
35,2 
20,1 

57,9 
39,0 
14,8 
41,8 
59,9 


3,8 
26,8 


7,8 


41,9 
33,9 


56,8 
18,7 
26,7 

5,9 
16,8 
46,0 


37,9 

40,2 

19,9 
31,9 
59,8 


46,6  0,7  13,9 
1,4       15,8       30,0 

29,6      43,7      58,6 

9,6      23,8 

33.10,541.13,549.11,5 

21,8  35,9  50,4 
33.19,541.23,549.22,5 


42,4 
16,0 
55,2 

49.  6,8 
43,7 
54,6 

36,5 
49,8 
34,6 
29,9 
53,6 
28,2 
2,8 
14,8 
22,7 

27,6 
40,7 


57.12,3 

56,8 

29,7 

9,7 

57.13,5 
4,6 
8,9 


57-54,2 

11,4 
43,6 
24,2 

5.  9,5 
26,0 
22,9 


4,0 

49,0 

1,9 

7,7 
42,6 
23,9 
28,8 


18,0 
3,9 
34,9 
22,5 
56,8 
44,0 
43,7 


21,7 
16,8 
56,9 
47,9 
47,8 


41,7 
54,8 
17,7 
34,8 
30,7 
11,8 
1,6 
2,7 


57,8 
53,6 

33,9 
46,9 
14,0 


29,8, 
43,4 

4,7: 
15,7; 


43,7 

57,9 
19,8 

31,2 


57,8 
11,8 
35,8 
46,2 


38,8 

16,9 

6,8 

47,8 
2,4 

27,8 
19,8 
27,7 
44,5 
12,6 
38,7 

57.14,5 
4,8 

57.24,5 

11,9 

25,7 

51,6 

1,9 


56,6 
9,4 
37,8 
48,9 
44,5 
26,9 
1.5,8 
16,8 

39,8 
52,8 
35,7 
20,9 

2,4 
17,6 
41,9 
35,2 
41,9 
58,7 
27,7 
53,6 

5.16,0 
19,4 

5.26,5 

26,6 
39,8 

7,7 
17,2 


58.35,012.59.  15,0 

26,013.  8.40,3 
57,013.15.  10,9 
38,3  14.    6.52,6 


13.  9,513.21  .  11,5 
46,913.30.  8,7 
37,714.    6.51,8 


18,8j  2  , 
32,0  2, 
17,913. 

6,413. 
36,7;  14. 
10,7|14 . 

4,7il5  . 
57,8  16 . 

4,6   2. 


10,2 
23,5 
56,9 
1,8 
57,9 


41,7]l6 
29,616 
31,216 


53,6 

7,4 

54,9 

34,6 


50  .  32,4 
52  .  45,6 
45.31,8 
59  ■  38,9 
6 .  50,9 
40 .  24,9 
11  .24,6 
47 .  12,6 
42  .  18,6 

54  .  24,8 
56 .  37,7 
3 .  16,4 
29.15,8 
58.11,8 
17 .  56,9 
26 .  42,9 
46 .  45,8 


3.  2.  7,7 
3.  4.21,8 
5.3.  14,8 
5  .  44  .  47,8 


16,0 

32,9 

55,6 

49,9 

55,7 

13,2 

41,911 

7,912 

13.18,513 

33,7|l4 
13.25,0    1 


6, 

7. 
9. 
9. 
9. 
10. 


40,8 
54,0 
23,8 
32,3 


36 .  30,4 

33  .  48,7 

19.    9,8 

35.    4,7 

58.    9,5 

9 .  27,7 

3 .  55,7 

24.21,9 

21  .  15,5 

6 .  47,8 

21  .  24,5 

9 .  54,6 
12  .    8,4 


22. 
33. 


3.9,7 

47,7 


12.57.  13,3 

13.    7.56,85 

13.  14.29,75 

14.  6.    9,69 

12  .  57  .    .9,6 
13.29.    4,97 
14.    6.    8,77 

2  .  49  .  50,72 
2  .  52  .    3,74 

13  .  44  .  49,03 

13.58.  2,24 
14.    6.    7,87 

14  .  39  .  42,66 

15  .  10  .  23,44 

16  .  46  .  30,73 
2  .  41  .  36,67 


2  .  53  .  42,07 

2  .  55  .  55,1 
5.2.  18,22 
7  .  28  .  35,06 
9  .  57  .  30,54 

16.  17.  11,97 
16.26.  1,88 
16.46.  4,23 

3  .  1  .  25,50 
3.  3.39,13 
5.  2.16,67 
5  .  44  .  7,23 


6  .  35  .  48,05 

7  .  33  .  2,45 
9-  18.27,84 
9.34.20,18 

57  .  28,00 
8  .  44,47 
3  .  12,83 
12  .  23  .  38,72 
12  .  57  .  14,3 
6.  4,83 


9. 
10. 
11  . 


14 


0  .  57  .  23,7 

3.  9.12,17 
3.11  .25,86 
7.21  .51,87 
7.33.    1,74 


B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 


(a)    Most  beautiful.     Micrometer  at  26,907  :  25,907, 

&c. 
(6)   21,01  subtracted, 
(c)    Clouded :  and  at  times  quite  hid. 
{a)   1,70  added  to  the  mean,  for  the  transit  of  the 

center, 
(ej    18,63  subtracted. 

)  28,98  subtracted.     Clouds. 


n 


(0 
(0 


13,80  subtracted. 

13,68  subtracted.  The  result  of  this  observation 

differs  much  from  that  of  others  on  the  same 

star. 

1,70  added,  for  the  transit  of  the  center. 

28,20  subtracted.     Clouded :  great  unsteadiness 

and  undulation. 

22,22  subtracted. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


May  11 


May  12 


May  13 


May  14 


(a)  Saturn  1  L 

(a)  Saturn  2  L 

a  Hydrae 

Regulus 

})    IL 

a  Ursae  Majoris. 

Polaris  S.P 

Polaris 


(0 


41,7 

45,7 


50,0 


(d)  Mars  IL 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Regulus 

J   IL.. 

V  Leonis 

i;  Virginis 

(e)  S  Corvi 

(e)  /3  Corvi 

Polaris  S.P... . 
a  Draconis. . . . 

Arcturus 

i'  Librae 

/3  Scorpii 

Antares 

Polaris 

7  Andromedae. 


©  IL 

0  2L 

(/)  Saturn  IL 

Saturn  2  L 

(^) /3  Cephei  S.P 

(h)  e  Leonis 

(j)  IX  Leonis 

Regulus 

X  Ursae  Majoris  . . . 
(A)  1/  Leonis 

5   1  L 

(Z)  213  Piazzi 

t]  Virginis 

(wi)  Polaris  S.P 

a  Ursae  Major.  S.P. 

a  Pegasi 


(ji)  Sirius. . . 

Castor . . . 
(o)  Procyon. 

Pollux... 

ij  Virgini 


33.17,3 

34,7 

4,7 


55,8| 
59,9 


19,2: 


9,2 
13,7 

7,8 
48,4 


50,61 
15,6i 


34,2 
42,9| 
41,2 


49,7, 
18,8 
19.6 
4,81 
30,6 
58,7, 
47,7 
56,81 
54,6; 


83. 


53,7 

4,541 
22,0J 
21,5 
59,7 
59,5 
23,8 
33.16,5  41 


17,8 

32,7 

3,7 


0,2 
9,7 


7,9 
.  7,5  49 
53,6 
34,7 
13,8 
14,6 
38,7 
19,5 

0,7 

31,7 
46,8 


49. 


20,7 


41,7 
58,7 
18,8 
55,6 
23,6 


40,9 

33.  5,8  41 

48,3 

43,5 


4,8 
S2,9| 
34,8 
17,8J 
45,5 
12,8 
1,8 
9,6 
7,8 
59,6 
22,6 
,  5,6 
25,8 
49,2 
27,9 
27,7 
52,9 
23,5 
18,6 

45,9 

0,9 

31,6 


22,7 
27,2 
21,9 
17,8 


24,8 


46,9 
50,6 
31,7 
1,2 
26,7 
15,7 
23,8 
21,6 


3,7 
56,8 
12,6 
37,8 

9,8 
37,8 


54,2         7,9 

4,049.  3,5 

17,5       46,2 

57,4       11,1 


2,8 


14,6 
40,0 


18,6 


29,7 
53,6 


33.9 


44,9 


37,8 
57.  6,5 

57,9 

3,7 
41,9 
41,9 

7,8 

57-22,0 

36,8 

0,8 
14,9 


49,8 


18,2 
12,0 
26,2 
55,6 
22,9 
51,7 


20,8 

57.  9,5 

16,4 

25,0 

45,6 
49,9 


0,2 


36,8) 
41,2. 
35,7; 

47,4; 


41,7 

-49,8 

54,8 

48,9 


8. 
8. 
9 
9. 
10. 


16,710 


5.  8,5  13.13,5  13 
0. 


3 
3 
18 
58 
7 
52 
21 


0,8 

7,0 
44,9 
16„8 
40,6 
29,8 
37,0 
34,9 
27,6 
52,0 

5.  9,5 
30,6 
18,2 
55,7 
55,8 
22,9 

5.25,5 
54,6 

15,6 

28,9 

1,7 


15,7 
32,9 
27,4 
40,0 
14,9 
36,7 
5,8 
41,9 
34,7 
5.13,0 
45,6 
39,0 

59,8 
5,7 
43,7 
15,8 
33,61 


13 


13 


14,7 
22,9 
58,7 
31,7 
54,8 
43,0 
50,6 
48,2 
41,8 

6,8 
.  7,5 

2,8 
32,4 
10,5 

9,9 
37,8 
,23.0 
12,2 

29,5 
43,7 


5.25 

1  6 .  36 
7.22 
7.29 
7.33, 
9-58, 

10.53. 

11 .27. 

12. 10. 

12.19. 

12  .  24  . 
13.21 . 

13  .  59  . 


18,2 
53,9 
47,7 
42,2 
53,9 
33,2 
50,6 
18,9 
55,8 
48,2 

14,8 
52,9 

13,8 
22,0 
56,9 
31,0 

47,2 


.53,6 

'.    3,6 

8,6 

3,2 

45,7 

11,5 


14. 
15. 


15.54 
16.17 


,21  , 
,52, 

17. 
19. 

.  4. 
.  4. 
,26. 
,35, 


8 

8 

9 

9 

9-43 

9.58 
10.  5 
11  .27 
11  .40 

11  .51 

12  .  10 
13.21 
22.52 
22.55 


28,9 
38,7 
11,8 
46,8 
7,9 
56,6 
3,8 
1,9 
55,7 
20,9 
10,0 
S3,9 
46,8 
24,6 
24,8 
52,9 
23,5 
30,8 

43,7 
57,8 
29,7 

32,8 
2,6 

56,9 
8,0 

51,9 
3,7 

32,7 
9,5 
1,2 

12,5 

44,0 
6,9 


36 .  27,6 
22  .  37,6 
29  •  10,7 
33  .  46,8 
1,4 


6 

7 
7 
7 
12.  10. 


8. 

8. 

9. 

9. 
10, 
10. 
12. 


10,19 
12,69 
22,80 
27,30 
21,77 
51  .  17,89 
57.  9,9 


5 

6 

7 

7 

7 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

0 

1 

3 

3 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

22 

22 


.25.  19,29 
.  35  .  46,82 
.  21  .  50,98 
.  28  .  31,47 
.33.  1,17 
.  57  .  26,72 
.53.  15,54 
.  26 .  23,50 
.  9-21,45 
.  19  ■  13,60 
.  23  .  37,39 
.57.  7,3 
.  57 .  58,09 
.  6.  3,78 
.  0.42,01 
.  53  .  42,02 


17. 
57. 
51, 

17, 

19- 

3, 

3. 

24. 
34. 
43. 

57. 
4. 


8,12 
21,9 
36,58 

0,71 
15,i0 
46,67 
49,56 
36,02 
18,22 
12,02 
26,28 
56,06 


.26.23,12 


39' 
50. 
9. 
57, 
51  , 
54, 


51,45 
28,78 
21,13 
8,9 
16,10 
25,11 


6  .  35  .  45,62 
7.21.  50,08 

7  .  28  .  30,02 
7  .  33  .    0,42 

12.    9-20,55 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
(B. 
|B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a) 


29,01  subtracted  from  the  mean  of  the  first  and 

from  the  single  wire  of  the  second  limb. 

13,73  subtracted. 

16'".1",3  subtracted. 

29,56  added. 

Clouds. 
(/)  Very  faint,  and  the  limbs  ill  defined. 
(g)   1".18*,11  subtracted. 


(6) 

(rf) 
(0 


(h)    14,80  subtracted. 

(i)    If  there  is  no  mistake  of  the  star,  the  minutes 

are  too  great  by  2. 
(k)    Disturbed. 
(/)    26,95  subtracted, 
(m)  Observed  by  James  South,  Esq. 
(n)    21,08  subtracted. 
(o)    27,08  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 
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Day  oi 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II.  III. 


m.    s.      m. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A'     in.       s. 


Mean 
of  Wires. 


May  14 


(«) 


May  i; 


May  l6 
May  17 


1 1 1  Piazzi 

Polaris  S.P 

Arcturus 

7  Bootis , 

H  Virginis , 

Y  Persei  S.P.... 

Librae 

(6)  :;jc6,7"'.N.P.D.56''.37' 

(c)  J  Bootis 

(</)  yu  Bootis 

a  Cor.  Bor 

a  Serpentis 

e  Serpentis 

y  Serpentis 

[3  Scorpii 

8  Ophiuchi 

e  Ophiuchi 

7  Herculis 

Antares 

/3  Herculis 

f  Ophiuchi 

f  Herculis 

(/)Polaris 


21,5 


41 


34,2 
39,8 
57,9 


35,2 
•  9,5 
33,7 
48,0 
47,8 
2,4 
12,8 


(^) 


24,8 
21,7| 
52,8 
22,0 


01L 

02L 

(g)  Mercury  1  L. 
6  Virginis .... 
»  IL 


3,4 
59,8 
54,7 
47,7 
51,0 


16,0 


33.13,5 


0  2L. 


(0 


WO  IL 

©2L 

A  Ursae  Majoris  . . . 
a  Ursae  Majoris . . . 

5  Leonis 

1  Leonis 

(i)  \  Draconis 

7  Cephei  S.P 

(3  Leonis 

:4:6,7'"-N.p.D.105«.37 
a  Cassiopeiae  S.P. . 

Polaris  S.P 

Arcturus 

6  Bootis 

7  Bootis 

ft  Virginis 

a'  Librae 

J  1  L 

(OT):^<7'°.N.p.D.97<'.lO'. 
H  Bootis 


(0 


24,2 
14,7 
36,7 
17,7 

20,5 


41,6 

38,8 

8,0 

35,2 

12,6 

17,2 

13,7 

8,2 

1,0 

5,6 

37,7 

34,6 

28,8 

29,7 


17,7 


24,6 
38,2 
29,8 
49,6 
31,6 

34,7 

16,7 
31,2 


48,9 
49-  8,5 
48,8 

4,9 
l,6i 
24,2 
26,6 
5,0 
57,8 
55,8 
23,2 
4.0,0 
25,6 
31,2 
28,2 
21,6 
14,8 
19,8 
52,8 
49,2 
42,7 
45,9 


2,6 
57.  8,0 

3,0 
22,6 
15,0 
46,7 
41,2 
21,8 
13,7 
12,8 
38,2 

2,2 
38,9 
45,0 
42,2 
34,9 
27,9 
33,7 

8,0 

3,9 
56,6 

1,9 


25,9 
28,9 


15,8 
40,0 


36,4i 
46,5 


33.  6,5  41 

18,9 

26, 

29,2 


54,0 
17,2 

20,5 


34,0 
0,8 
39,2 
9,6 
■  7,5 
32,7 
49,0 
46,5 


8,7 
31,7 

'37,6 


39,2 
52,6 
43,9 

2,8 
45,2 

49,0 

30,7 
45,7 


45,2 
54,5 
55,7 


33,0 
15,2 
53,0 

34,5 

48.57,5' 

46,9 

11,5 

3,8 


15,9 
5.11,013 
17,2 
40,4 
28,6 
8,7 
55,0 
37,6 
30,0 
30,2 
53,8 
16,2 
52,7 
59,0 
56,6 
49,0 
41,9 
48,5 
23,2 
18,5 
10,5 
17,9 


53,6 
6,8 


16,9 
59,7 

3,4 


59,7 


14,7 

9,0 
9,8 

17,7 

32,0 

28,7 

7,2 

58,7 

56.59,0 

1,8, 

32,9; 

21,5 


7,8 
21,6 


13 


29,8 
.12,5 
31,6 
57,214 
41,814 
31,414 
9,415 
54,2' 15 
46,5'l5 

46.8  15 
8,9' 15 

29,8,15 

6,615 

13,2  15 

10,9' 15 

2,2,16 

55,516 

2,7J16 

37,9\l6 

32,416 

23,816 

33.9  16 
15,5    I 


21,6 
35,0 


21,9] 

45,6 

1,9 

54,4 


35,9 
59.9 

15,7 
11,8 


30,5 
13,8 

16,9 

59,9 
13,8 
12,6 
44,8 
23,5 
23,5 
58,0 
30,5 
42,8 
21,0 
22,8 
5-  5,0 
15,9' 
54,8 
38,9 
26,7 
50,0 
14,6 
29,4 
28,6 


.  21  .  42,9 
.  21  .  13,5 
.  6.45,7 
.24.  14,9 
.  32  .  55,6 
.  51  .  53,8 
.  1.23,9 
.  7.10,5 
.  9-  2,6 
.17.  4,2 
.  26 .  23,8 
.  34  .  43,4 
•  41  .  19,9 
.  47 .  27,0 
.  54 .  24,9 
.  4  .  15,4 
.  8.  8,7 
.  13.  17,0 
.  17  .  52,8 
.  21  .  46,9 
.  26 .  37,6 
.  33  .  49,8 
,  21  .  19,5 


3. 

3. 

4. 
12. 
13. 


25 
27 
I 
59 
15. 


35,8 
49,2 


57,8 
40,7 


3  .  31  .  46,7 


3 

3 

10 


13,8 
28.2 
30,7 
13,2  10 

37,9!  11 
37,011 
37,7,11 
27,611 
56,711 
35,4  12 
46,2|l2, 
13.  4.5'l3. 
30,2'l4  . 
I6,7'l4. 
55,5,14  . 
40,614. 
4,2' 14  . 
28,814. 
42,515. 
45,9  15  . 


33 
35 

5 
52 

3 
13 
21 
33 
39 
17 
30 
21 


28,0 

42,7 

49,8 

42,8 

52,5 

50,6 

17,8 

25,5 

10,8 

49,0 

9,6 

6,0 

6 .  44,7 

18  .  39,0 

12,8 

53,9 

18,0 

42,7 

55,7 

2,8 


12 
12 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15, 
15, 
15, 
15. 
15. 
15. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
0. 

3. 

3. 

4. 
12  . 
13. 


21  .    2,40 
57.    9,9 

6.  2,86 
23  .  22,62 
32  .  14,94 
46,69 
40,97 
21,70 
13,86 
12,90 
38,39 
2,54 
39,28 
45,14 
42,33 
35,14 
28,22 
34,04 
7,92 
3,72 
56,57 
1,86 
15,9 


50 

0 

6 

8 

16 

25 

34 

40 

46 

53 

3 

7 

12 

17 

21 

25 

33 

57 


24 
27 
1 
59 
14 


,  53,36 

6,80 

58,67 

16,86 

59,42 


3  .  31  .    3,30 


3. 

3. 

10. 


32 

34 

4 


10.51 
11  .    3 


11 
11 
11  , 
II  . 


13 
19 
30 
38 


12.  17. 
12.28. 
12.57. 

14.  6. 
14. 17. 
14.23. 
14  .  32  . 
14  .  39  . 
14.57. 

15.  6. 
15.  16. 


.  45,28 
.  59,86 
.  53,09 
.^^,74 
.  9,05 
.    9,70 

•  17,94 
.  32,71 
.  28,79 

•  7,16 
.  58,36 
.    3,7 
.    1,58 
,  32,91 

21,17 
13,35 
36,10 
0,08 
15,47 
11,65 


B. 
B, 
B. 
B. 
B. 
B.i 
B.I 
B.i 
B.' 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B.l 
B. 
B.l 
B.l 

B.l 

B.l 

B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 

^•1 

B. 

B.l 

B.l 

B.l 

B.I 

B.' 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B 

B. 


(a)    The  seconds  evidently  too  great  by  10. 

(6)    16,12  subtracted. 

(c)    Apparently  there  is  some  mistake.     No  use 

made  of  this  observation. 
(rf)    The  4th  set  down   13,8. 
(e)    Apparently  the  seconds  are  too  great  by  10. 


(/)  5'".20',3   subtracted. 

(g)  29,20  added. 

(A)   Clouded  and  undulating. 

(0    37,95  subtracted. 

(k)    59,86  subtracted. 

(/)    27,05  subtracted.  (m)  13,57  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Name  of  Star 
01"  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


h,     tn. 


May  17 


May  18 


May  19 


(a)  a  Cor.  Bor. . . . 

ij  Librae 

A.  S.  C.  1890. 
(6)  Jupiter  I  L. . . 

Polaris 


56,0 
19,0 
30,5 


01L 

Sirius 

(c)  Saturn  IL 

(d)  Saturn  2  L 

Regulus 

(e)  7  Leonis 

(J")  a  Ursas  Majoris . . 

2  Leonis 

(g)  1  Leonis 

(/i)  vCephei  S.P 

/3  Leonis 

a  Corvi 

S  Ursae  Majoris  . . 

Polaris  S.P 

Arcturus 

^i  Virginis 

a^  Librae 

5fc7'".N.P.D.108''.14' 

H  Bootis , 

a  Cor.  Bor 

e  Serpentis , 

(b  Ophiuchi. .... 

(Z)  Jupiter  1  L 

(m)  Polaris 


0,2 
1,7 


9,7 
33,7 
44,7 
41.19,5 

14,8 
15,8 


21,7 
24,2 
48,9 
59,0 
49.21,5 

28,8 
29,9 


36,8 

37,8 

3,9 

14,2 

57.17,5 

42,5 
43,7 
22,7 


41,8 


55,7 


9,9 
25,7 


52,0 
51,9 
19,2 
28,4 
5.22,5 

56,7 
57,6 


25,0 


39,6 


(0 


01L 

02L 

(;i)  Castor 

Pollux 

Regulus 

7  Leonis 

(o)  a  Ursae  Majoris. 

S  Leonis 

{p)  \  Draconis 

/3  Leonis 

a  Corvi 

Polaris  S.P 

t]  Bootis 

Arcturus 

d  Bootis 

a^  Librae 

i'  Librae 

a  Cor.  Bor , 

e  Serpentis 

ft  Scorpii 

K  Scorpii 


46,6 
1,6 
48,0 
33.  8,5 
18,0 
31,9 
53,7 
■   4,8 


41 


46,7 
49,0 
59,6 


57,7 
13,7 


0,7 
15,8 
13,6 
.  7,0 
32,2 
45,7 

7,6 
18,8 
37,0 


49 


1,2 

3,7 

13,9 


53,8 
54,9 


1,7 
41,6 
56,4 


24,9 


45,9 

0,9 

33.  9,5 


12,6 
27,8 


14,8 
31,2 
38,5 
5,5 
46,5 
59,6 
20,9 
32,6 
53,9 
21,5 
13,9 
17,0 
28,4 
49.21,5 

26,7 
41,7 


22,9 
40,0 


8,7 
8,9 


57 


26,8 
55,7 
10,8 


39,2 


41 


16,9 
24,6 
52,6 
55,7 
49,7 
46,0 
56,2 
30,2 


0,2 
15,8 

8,5 
12,5 
31,2 
46,7 

7,0 


28,6 
45,7 

3,9 
.  5,0 

1,4 

12,7 

35,2 

47,0 

10,6 

35,6 

26, 

30, 

42, 

57.22,5 

40,8 
56,0 


41,7 

9,4 

24,9 


53,5 


5,2 

59,9 
10,2 
44,4 


14,4 
30,0 
49.  5,0 
26,7 
45,7 
8,9 
20,7 
23,7 
19,7 
12,8 
24,9 
58,6 


57,8 
22,8 
39,7 


57 


8,2 
17,0 
27,7 
44,9 
.10,5 
41,0 

0,2 
31,4 
34,6 
38,0 
34,9 
26,7 
38,8 
13,0 


7,015 

5,9,15 

34,2116 

42,8  16 

13.25,0    1 


39,5 
37,0 
54,5 
44,0 
22,6 
22,3 
29,8 
42,8 
0,5 
29,6 

5.  7,5 
15,5 
26,6 
49,2 

1 
27,7 
50,8 
40,7 
44,8 
56,6 

5.23,5 

55,7 
10,8 
4,7 
12,9 
36,9 
54,2 
43,0 
22,7 
56,7 
42,0 
59.9 
5.15,0 
55,2 
14,8 
53,2 
48,7 
.52,7 
50,8 
40,4 
53,5 
37,7 


10,8 
11,7 
51,0 


50,7 
9,2 
12,7 
37,2 
36,0 
27,811 
56,611 
14,811 
54,912 

13.10,5113 
29,6:14 
39,9,14 
3,414 
15,7il5 
45,015 
6,2  15 
54,0  15 
58,916 
ll,2!l6 

13.25,0,   1 


26. 
33. 

19. 
,41  . 

.21  . 

.37. 
.36. 
.  5. 
.  6, 
.58, 
.  9 
.52 


22,0 
20,3 
43,8 
56,7 
26,0 

24,7 
25,8 


15.25  .36,74 
15.32.37,97 
16.19.  3,95 
16.41  .  15,46 

0.  57.21,2 


13. 
33. 


8,8 
4,8 
23,4 
41,9 
51,9 
50,0 
25,7 
.  39 .  10,6 
.  58  .  29,6 
.  6.26,0 
.21  .  11,0 
.  6.44,0 
.  32  .  52,9 
.  40  .  17,2 


.  3. 
.17. 
.26. 
.41  . 
.20. 
.41  . 


30,0 
2,8 

21,5 
7,7 

13,4 

25,8 


3.36. 

6.35. 

8.    5. 

8.5. 

9.57. 
10.  8. 
10.51 . 
11  .  3. 
11  .  13  . 
11 .30. 


11  . 

11  . 
12, 


38 

57 

5 


21  .22,5 


13 


0,8  3.41 
24,9  3  .  43 
19,8|  7.22 
28,0  7  .  33 
50,7|  9-58 

8,510.  9 
12,2  10 
37,211 
36,711 
55,811 
14,5'll 
,  9,513 

9,413 
28,914 
I6,0|l4 

2,8:14 

6,8'l5.    - 

5,915.26 
53,8  15.41 

7,8jl5.54 
41,8  16.    0 


.52 
.  3 
.21 
.39 
.58 
.21 
.45 
.  6 
.  18 
.40 
1 


23,7 
39,2 
34,7 
.42,8 
.  4,6 
.22,7 
.41,2 
.51,5 
.16,2 
.  10,0 
.29,0 
.  11,5 
.23,9 
■42,9 
.37,6 
•17,7 
.20,7 
.20,8 
•  7,7 
■  21,9 
.55,8 


12.57 

14.  6 
14.32 
14.39 

15.  2 
15.16 
15.25 
15.40 
16.19 
16  .  40 

0.57 


42,64 
43,74 
22,35 
25,14 
23,26 
40,17 
14,12 
8,40 
8,68 
.  30,77 
.  28,68 
.  45,60 
.  3,50 
■  7,9 
.  1,02 
.  12,75 
.  35,31 
.47,17 
.  10,84 
.  35,96 
.  27,27 
.31,07 
.  44,33 
.22,7 


B. 
B. 
B. 
B. 
B, 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 


40. 
42  . 
21  . 
32. 


9-57. 
10.  8. 
10.51 . 
11  .    3. 


11 
11 
11 


19 

38 
57 


12.57. 
13  .  44  . 
14.  6. 
14. 17. 


14. 
15, 
15, 


15.40 
15.53 
16.    0 


41,14 
56,30 
47,85 
57,39 
23,10 
39,60 
13,38 
8,17 
16,79 
28,00 
45,00 

9,9 
40,96 
0,08 
31,20 
.  34,87 
.38,16 
.  35,29 
.  26,74 
.  39,05 
.  13,07 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


15,16  subtracted. 

1,72  added,  for  the  transit  of  the  center. 

14,50  subtracted. 

29,01  subtracted. 
,  14,39  subtracted. 
■)  58,75  subtracted. 
g)  l.S,74  subtracted. 


(a) 
(6) 

i't) 


W 

(0 

(*) 

(0 

(m) 

(n) 

(o) 


1"'.57S00  subtracted. 

The  4th  was  set  down  11,6. 

15,16  subtracted  from  the  mean. 

1 ,73  added  for  the  transit  of  the  center. 

S^.O'.S  subtracted. 

31,88  subtracted. 

58,75  subtracted.  {p)  59,86  subtracted. 


Tkansits  Observed  in  the  Year  1^29. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.      m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


May  19 


May  20 


May  21 


May  22 


(p  Ophiuchi. 
(a)  Jupiter  1  L. 

i  2L._. 

f)  Ophiuchi. 
(J>)  Polaris 


(c)  Mercury  1  L. . . 

WRigel 

(e)  Sirius 

(y )  Procyon 

Pollux 

Saturn   1  L.  . . . 

Saturn  2  L 

a  Cephei  S.P. . . 

Regulus 

X  Ursse  Majoris 

Polaris  S.P 

a  Draconis  .... 

Arcturus 

e  Bootis 

5(C5,6'".N.P.D.108°.14' 

>|<5,6'".N.p.D.73''.5'. 
(g)  B  Ophiuchi 

€  Ophiuchi 

7  Herculis. 

Antares  . . . , 
(A)  Jupiter  1  L. 

t]  Ophiuchi 

J  2L 


47,7 

28,6 

11,2 

1,6 

33.22,.5 

29,7 


1,4 

42,5 
26,2 
15,5 


16,0 
56,9 
40,2 
29,2 


41.23,0  49.23,5 


44,6 


46,7 
11,0 


11,8 


(0 


n'  Sagittarii . 


Polaris 

7  Andromeda;. 


(0 


0  1  L 

0  2L 

Mercury   1  ] 

Sirius 

Polaris   S.P. 

Polaris 

a  Persei  . .  . 


02L 

(»j)  Mercury  1  L, 
(n)  Sirius 

Procyon 

(o)   Pollux 

(p)  Polaris  S.P 

with  microm 
{q)  y  Hydra; 

Spica 

17  Ursa?  Majoris 


:}• 


33.  7,5 

17,7 

16,4 

52,7 

3,7 

15,8 

51,2 

44,6 

47,8 

19,9 

5 

0,9 

3,0 

57,2 


37,6 

54,7 
11,2 
47,6 
59,8 
33.  7,5 


10,9 
59,6 


45,6 


55.  8,0 


37,7 
51,4 


0,2 
26,2 
33,5 


41 


39,9 
54,9 
14,7 
.  7,5 
49,5 
30,7 

8,6 
17,9 
30,0 

4,7 
57,7 

2,3 
34,7 
11,6 
14,6 
17,2 
11,5 


56,7 

9,7 
25,4 

3,7 

13,9 

11.  9,0 


59,7 


13,6 
41,6 


30,2 
11,8 
54,9 
43,0 
57.28,0 

14,6 
25,5 


50,6 
8,6 
8,7 
32,9 
49.  4,5 
21,2 
45,2 
23,5 
32,0 
43,8 
18,2 
11,4 
16,5 
49,6 
25,5 
28,7 
32,4 
25,7 


56,7 
1,7 


57 


32,7 

25,0 
14,5 


58,9 

25,7 

:.46,0 


14,6 

23,8 
39,7 
18,9 

27,7 
49.  2,5 


51,4 

12,7 


53,9 

39,9 
28,9 
27,9 
12,4 
40,4 

56.29,0 

31,2 

4,9 

33,3 


37,2 
22,2 
51,8 
,  8,5 
53,7 
59,5 
38,7 
45,9 
57,7 
31,7 
24,7 
30,7 
4,7 
40,3 
42,8 
46,9 
40,3 


31,9 

38,7 
54,0 
33,6 
41,9 
57.11,0 


15,0 

53,9 
44,0 
41,6 
26,0 
55,8 

57.  8,5 

45,5 
18,7 
54,5 


44,7 

25,7 

9,8 

57,6 

5.27,5 

28,7 
38,7 
56,7 


58,616.20.  12,2 
40,8Jl6.40.54,9 
24,0  16.51  .38,4 


12,2 


11,4 

13.22,5 

43,6 
52,4 
10,6 

7,8 
27,5 
31,7 


19,9 

5,7 
36,2 
10,7 

5.  9,0 
26,4 
14,0 
53,6 
0,2 
12,2 
44,8 
38,2 
45,2 
19,5 
54,7 
56,6 
2,0 
55,0 

5.31,5 
50,2 

52,9 

8,6 

48,8 

55,7 

5.  8,5 


35,7 

8,2 
58,8 
55,2 
39,6 
11,9 

57.48,5 

0,4 
32,4 
15,9 


33,6 
49,9 
28,9 
13.  8,5 
57,8 
28,2 

9,5 
14,9 
26,4 
58,0 
51,8 
59,3 
33,7 

9,4 
10,8 
16,4 

9,4 
13.26,0 

7,9 

7,7 

22,9 

3,2 

9,5 

13.11,0 

13.27,5 

55,6 

23,9 
13,9 
9,6 
52,8 
26,6 

58.31,0 


16.59.24,2 
1 


14,7 
45,9 
36,6 


4, 

5  , 

6. 

7. 

7. 

8, 

8. 

9. 

9. 
10. 
13, 
13. 
14. 
14. 
15. 
15. 
16. 
16. 
16, 
16. 
16. 
16. 
17. 
18. 

1  . 

1  . 


.58,9 
,  6,2 
.24,7 


45 

5 
36 

29 

33  .  42,8 

6 


6. 
14. 
58. 

5. 
21  . 
59. 

6. 
36. 


48,7 

2,7 

3,7 

47,5 

9,5 

30,2 

42,6 

24,6 

28,4 

40,3 

12,2 

5,7 

13,5 

49,5 

23,7 

24,5 

31,2 

2  .  23,6 

21  .27,5 

52  .  26,2 


30. 

4. 

8. 
13. 
17. 
40. 
59- 
50. 


3  .  49  .  21,8 
3  .  51  .  37,3 
4.54.  17,6 
6.36.  23,9 
13.21  .  10,5 

1 

3.  11  .  16,0 


3.55. 
5.    2. 


37,2 
28,6 
6.36.  23,6 
7.29.    6,9 


7  .33. 
12.59. 


41,4 
9,5 


13. 
13. 
13. 


8  .  29,2 
14  .  59,8 
29  .  57,5 


16.19. 
16  .  40  . 
16  .  50  . 
16  .  58  . 
0.57. 


45, 

4. 


6.35 


7.28 
7.32 
8.  6 
8.  6 
9.12 
9.57 
10.  4 
12.57 


-57 
5 


14.35. 

15.  2. 
15.29. 

16.  3. 
16.  7. 
16.12. 
16.17. 
16.39. 
16.58. 
17  .  49  . 


18, 


1 


0.57 
1  .51 


30,11 
13,34 
54,96 
43,21 
24,9 

14,24 
25,27 
42,56 
27,25 
56,86 
2,30 
5,25 
37,07 
22,38 
51,80 

7,9 
53,78 
59,52 
38,75 
46,14 
58,03 
31,54 
24,87 
30,75 

4,51 
42,03 
42,70 
47,02 
40,38 
26,5 
32,15 


3, 
3. 
4. 
6. 
12. 


48  .  38,47 
50  .54,16 
53  .  33,34 
35.41,77 
57.  8,6 


3.  10.  14,58 

3  .  54  .  54,13 
5  .  1  .  44,04 
6.  35.41,54 
7  .  28  .  26,03 
7  .  32  .  56,08 

12.57.    8,6 

13.  7.45,65 
13.  14.  18,69 
13  .  28  .  54,56 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

I 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.I 
B.: 
B.I 
B.I 
B. 
B.j 
B. 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B.j 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

I: 

B.t 

B.l 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a)    1,74  added,  for  the  transit  of  the  center. 
(6)    Clouds  at  the  last  two  wires. 

(c)  Very  faint  and  very  unsteady. 

(d)  Faint  and  unsteady.     20,43  subtracted. 

(e)  28,11   subtracted. 
(/)  27,08  added. 

(ff)   The  3d  was  set  down  17,2. 

(A)    1,76  added,  for  the  transit  of  the  center. 


(0     16°".  l',8  subtracted. 

(k)    Extremely  unsteady. 

(/)    Clouds.  (m)  Very  faint. 

(n)    Unsteady.     14,04  subtracted.     The  3d  was  set 

down  28,9. 
(o)    Faint  and  quivering. 

(p)   Unsteady.     Micrometer  at  26,918  :  25,918,  &c. 
(9)    14,55  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


May  22 


May  23 


May  24 


May  25 
May  26 


1]  Bootis. 

(o)  7  Andromedae  S.P- 
(6)  Arcturus 

N^  Virginis 

-y  Bootis 

6  Bootis 

a^  Librae 

7  Persei  S.P 

/3PerseiS.P 

8  Bootis 

a  Persei  S.P 

(y^Antares 

ig)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(A)  Polaris  withl 

micrometer  .J    ' ' 


(c) 


w 


(0  0  1L 

(/•)02L 

(0  Capella 

(jn.)  Mercury  1  L 

Procyon  

(«)  Pollux 

a  Cassiopeise.  S.P. . 
(o)  Polaris  S.P 1 

with  micrometer  J 

a^  Librte 

8  Ophiuchi 

Antares 

(p)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


56,8 
37,3 
15,7 
7,9 
26,4. 
52,4 
51,4 
25,9 
16,7 
55fi 


11. 


III. 


18,9 
53,8 

53.23,5 

55,7 
12,0 


May  27 


{q)  Antares 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
P  Ophiuchi . 

Polaris  S.P. 


1,2 

45,7 


11,0 
55,4 
30,1 
21,0 
43,6 
7,9 
5,2 
48,1 
34,1 
11,2 
32,9 
34,0 


IV. 


11,4 

54.42,5 

10,2 
25,9 
30,7 
15,7 
59,2 


54.31,0 

51,8 
50,7 
19,0 
21,9 


M  ©  IL 

0  2L 

Procyon 

Pollux 

a  Ursffi  Majoris . . . 
Polaris  S.P 


0  IL. 


25,0 
13,0 
44,2 

34,9 
1,0 
22,9 
19,2 
10,0 
51,4 
27,4 
53,6 
48,8 
22,7 


V. 


VI. 


VII.  AVire. 


h-     m- 


9,4 

55.13,0 

5,5 

4,0 

34,0 


40,0 


56.  5,5 

24,9 
39,7 
50,0 
30,4 
12,6 
40,2 
32,9 

55.54,0 

19,4 
17,7 
49,0 
51,6 


57.28,3  58.46,0 


39,5 
31,3 
58,9 
48,0 
18,1 
38,1 
33,2 
32,9 

9,3 
43,8 
14,2 

3,8 


40,2 


53,9 
•49,5 
13,5 

1,8 
35,7 
53,4 
47,3 
55,0 
27,1 

0,0 
34,9 
18,8 
51,4 


7,913. 
7,2  13 . 


38,9 


9,9 

45,9 
26,0 
55.2 
5Q,9 

57-13,5 

33,4 

31,0 

4,0 


49,7 

10,0 

33.  7,5 

1,4 

17,2 

45,0 

9,6 

43,9 

33.  4,5 

4,0 


8,0 
24,0 


41 


15,7 
32,0 
58,2 
25,2 
13,0 
.  8,5  49 

18,6 


18,6 


38,7 
49.  2,5 


6,8 


53,7 


28,9 
0,7 
39,9 
10,8 
20,8 

58.36,0 


27,5 
15,2 
52,9 
8,6 
1,1 
17,2 
44,8 
16,1 
55,2 
33,9 


9,3 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 


45 
52 
6 
18 
24 
36 
40 


22,1 
25,1 
41,8 
28,8 
10,1 
23,8 
15,0 
51  .  39,4 
56.    2,3 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


7. 
11 . 
17- 
39. 
39. 


32,3 
15,9 
48,6 
20,3 


0.  7,5    1  .    1  .  32,5 


7,8 


48,9 
15,5 
53,2 
26,4 
44,6 

59.16,5 


47,4 
44,2 
19,2 
20,0 


37,2 
52,6 

57.  6,5 


30,2 
46,2 
12,2 
40,0 
42,0 
4,5 

33,0 


57. 


44,8 
0,9 
25,6 
55,2 
11,7 
.  6,0 


47,2 


18,4 
48,0 


7,4 
5.  8,5 

59,9 
15,2 
39,2 
11,0 
40,7 
5.  8,5 

2,0 


1,3 
57,8 
34,0 


14. 
16. 
16. 
16. 
34,6  16 , 


13  .  44 . 
13.51 . 

14.  5. 
14.17. 

14  .  23  . 
14.35. 
14.39 
14.50 
14  .  55 

15.  6 
15.10 
16.17 
16.38 
16.38 


39,46 
31,25 

58,79 
48,23 
.  18,26 
.38,16 
.  33,20 
.  32,64 
.  9,39 
.  43,69 
.  14,16 
.  3,83 
.  37,05 
.  40,30 


57  .  22,7 

59  ■  38,9 

3.    7,8 

30,4 

6,8 

41,2 

8,3 


10. 
29. 
33. 
30. 


12  .  59  .  55,5 


33,0 


40 
4 
17 
38 
38 


15,3 

11,0 

,49,0 

49,0 


0  .  57  .  26,5 


56.39,13 

58  .  54,87 

2  .    9,68 

9  •  45,69 

28  .  26,20 

7  .  32  .  55,46 

12  .  28  .  56,92 

12  .  57  •  14,2 


6,0 
22,0 

13.10,0 


29,4 
52,6 
26,0 
10,0 
13.  9,5 

16,7 


16.  17.48,0 
16  .  38  .  16,4 
16.38 

17.  9-36,2 

13.21  .  11,5 


4. 

4. 

7. 

7. 
10. 
13, 


9. 
11  . 
29. 
33  . 

52. 
21  , 


27,8 
44,0 

6,2 
41,0 
38,8 

5,0 


14. 
16. 
16. 
16. 
16. 


39. 

3. 

17. 

38. 


16.17. 
16.37. 
16.37. 
17.    8. 


33,44 

30,91 

4,03 

5,62 

7,13 

3,14 
33,17 
37,07 
52,98 


12.57.  7,3 


4.13.30,5 


8  .  44,82 
1 1  .  0,70 
28  .  25,56 
32  .  55,43 
51  .  11,44 
,57.  6,6 


B. 
B. 
B. 
B 

B. 
B. 
B.I 
B.! 

B.i 

B.i 
B.' 

^:i 

B.I 
B. 


I  (6) 

(0 


A  slow  unsteadiness  in  the  motion.     The  small 

star  barely  visible. 

Steady. 

Remarkably  steady. 

Well  separated :  the  following  star  observed. 

Very  faint :  a  perfect  spectrum. 

Much  coloured. 

Not  well  defined. 

Faint,    but   pretty   steady :    good    observation. 

Micrometer  at  17,918:  19,918:  21,918,  &c. 

The  5th  was  set  down  54,7. 


4  .  12  .  47,43  B.' 


(i)    Cloudy.    10,75  added  to  the  mean.    Apparently 

there  is  something  wrong. 
{[)    Very  unsteady. 
(»n)  Faint  with  much  motion. 
(n)    Faint  and  hazy.     15,30  subtracted, 
(o)    Steady:  but  clouded.     Micrometer  at  27,871: 

26,871,  &c. 
(p)   Hurried   and   confused.     Evidently   something 

wrong. 
(9)    30,00  subtracted, 
(r)    Very  cloudy. 
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23 


Day  of 
the 

Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


tn.    s.      m. 


IV. 


V. 


VI.         VII.  Wire. 


m.    s.      h,     7)1.      s. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


May  27 


May  S8 


May  30 


May  31 


June  1 


June  2 


June  4 
June  o 


(a)02L 

(i)  Mercury  1  L , 

(c)  Pollux 

Polaris  S.P 

(d)  Do.  with  microm. 

(e)  Jupiter  1  L 

Polaris 

(y)  Do.  with  microm. 


20,01 

14,0 

9,5] 


34,5, 
28,6' 

24,71 


49,0 
43,8 
40,0 


3,6 
58,6 
54,6 


33.  2,041.  3,0  48.59,0  56.59,0 


54.57,5  55.39,056.23,5 

13,6| j 

33.39,5  41.40,049.37,5 
55.40,556.20,057.  0,0 


18,0 
14,0 
10,4 
5.  6,5 


(g)0lL 

©2L 

Capella 

(A)  Mercury  1  L.  .  . . 

(j)   Procyon 

(i)   Pollux 

Polaris  S.P 

(k)  Do.  with  microm. 


8,0 
24,0 
11,5 


44,7 
10,0 


56.59,0  57.40,0 

12,0 

5.43,0 


22,0 
38,6 
30,7 


58,5 
25,01 


36,6 
53,0 
49,8 
45,6 
12,0 
40,0 


57.40,5 
57.40,5 

51,0 

7,8 

8,9 

0,8 

25,7 

55,6 


33.  0,0|41.  3,0  48.59^^57.  2,0 
55.  1,0,55.43,0'56.19,0,57.  2,0 


4. 


Polaris  S.P 

(/)  Do.  with  microm. 
Spica 


54.59,5 


41.  3,549.  2,557.  1,5 
55.39,056.19,057.  1,5 
51,0         4,6       18,3 


Antares  .... 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


19,0 
5,0 


/3'  Scorpii 

Antares 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(?«)  a  Andromedae. . . . 

Polaris 

(n)  Do.  with  microm. 


55,5 
19,0 
32,4 


34,0 


22,4 

9,8 
34,0 

50,0 


49,0 
33,0 


23,9 

48,7 
0,8 


4,0 


58.20,5 

5,6 
21,9 
28,0 
16,4 
39,4 
11,0 
5.  3,0 
57.39,0 

5.  5,5 
57.42,5 
32,1 

19,4 

2,7 


32,4 

28,6,  i> 

26,0  7 
13.  5,013 
58.20,0  12 

26,0  16 
13.40,5|  1 
59.   1,5    0 


47,0 
44,2 
41,2 
3,5 
4  5 
36 .  40,6 
21  .  42,0 
59  .  44,0 


51,8 

38,0 
3,9 


(")  01L 

02L 

(p)  Venus  1  L. . 
(9)  C^P^'"-"^'^'  ■ 


Polaris 

(;•)  Do.  with  microm. 


(.v)  0  2  L 


(/)   Castor 

Polaris  S.P 

(«)  Do.  with  microm. 


39,0 
39,9 

33.44,5  41.43,5  49.40,0  57.45,2 
55.44,0'56.23,5'57.  4,5,57.45,2 


I 


31,7i 
48,4 
18,7 
11,7 


46,0 

2,9 

33,2 

25,0 


0,7 
17,4 
47,9; 
38,6! 


20,4' 

36,61 

47,9! 

31,8 

53,0,  7.29 

26,0  7  .  33 
13.  1,013.21 
58.22,0,12  .  59 


17  .  34,8 

19.51,0 

3.    7,2 

47  .  46,9 

29.    6,0 

33  .  41,6 

3,0 

2,0 


13.  2,0,13 

58.24,0 12  .  59  . 
45,9,13  .  14  . 


3,5 
59,5 


34,7|16.  17.49,4 
.  ...  16.34.31,0 
20,516.34 


52,4 
18,0 
30,0 


15,6 

32,0 

2,9 
52,0 


55,4 

5.46,3 

58.26,0 

30,0 

46,8 

17,1 

6,0 


48,0 

10,6 

13.45,0 

59.  6,3 


41.40,5  49.35,0  57.44,5    5.41,5 
55.39,5  56.22,0  57.   1,5  57.44,5  58.25,0 


0,2i       14,2 

56,0,  12,0 
S3.  4,5.41.10,5 
55.  1,5  55.45,0 


28,6       43,4'      58,0 

27,6  43,7j  59,4 
49.  4,557.  6,5;  5.12,0 
56.27,057.  6,5,57.46,0 


6,6 
33,8 


15. 

16, 

16, 

16 

23 

1 

0 


54. 
17. 
33. 
33. 
58, 
21  . 
59. 


21,0 
49,0 
58,8 


25,8 
45,5 
47,0 


44,5 

1,3 

32,0 

19 

13.40,5 
59.  3,5 

13,0 

14,8 
58.24,0 


4. 

4. 

4. 

16. 

1. 
0. 


37  .  59,1 
40 .  1 5,9 
53  .  46,4 
26  .  3.3,0 


4  .  48  .  27,5 

7.22.31,0 
13  .  21  .  5,0 
12.59.    4,5 


4.  15. 

5.39. 

7.32. 
12.57. 
12  .  57  . 
16.35, 

0.57. 

0.57, 


16. 
19. 

,    2. 

,47. 
,28. 


7.32. 
12.57. 
12.57. 


3,50 
58,83 
55,20 

2,6 

0,5 
58,97 
40,4 
41,0 

51,20 
7,56 
9,15 
1,32 
25,61 
55,60 
1,6 
1,1 


B 


12.57.  2,1 
12.57.  1,3 
13.  14.  18,38 

16  .  17  .  4,21 
16  .  33  .  47,92 
16.33.51,56 


53. 
17. 
33. 
33. 


23.57 
0.57 
0.57 


38,17 
3,77 
15,50 
19,00 
40,04 
44,3 
45,2 


4  .  37  .  15,37 

4.33.32,10 

4.. 53.    2,60 

16  .  25  .  52,30 


0.57 
0.57 


40,4 
43,3 


4  .  47  .  43,56 

7  •  21  .  43,50 
12.57.    6,5 
12.57.    4,9 


Very  unsteady. 

Very  faint  and  ill-defined. 

Very  faint  and  extremely  unsteady. 

Thansit     reversed,     illuminated    end    East. 

Rather  unsteady.     Micrometer  at  20,89 :  21,89, 

&e. 

The   planet    barely    visible.     10,90   subtracted, 

and  1,82  added  for  the  transit  of  the  center. 
{/)  Pretty    steady.      The    micrometer    at    26,89: 

25,89,  &c. 
(g-)    Hazy  and  unsteady. 
(A)    Faint:   14,98  subtracted.  («')    Unsteady. 


(6) 
(rf) 


(0 


Micrometer  at  20,89:   21,89, 
21,89,  &c. 


(i)    Very  unsteady 

&c. 
(/)     Unsteady.     Micrometer  at  20,89 : 
(m)  Very  good.     22,88  subtracted, 
(n)    Very  good.    Micrometer  at  26,868  :  25,868,  &c. 
(o)    Unsteady  :  well  observed. 
(p)  Unsteady, 
(g)    Clouded. 

(r)    Very  faint.    Micrometer  at  26,902  :  25,902,  &c. 
(«)    Clouded. 
(/)    Faint  and  clouded. 
(k)    Micrometer  at  20,902  :  21,902  :  &c. 


C2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

tlie 
Muiitli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


It. 


III.        IV, 


m.    s.       m.    s.      m.    a.    i  in. 


V.  VI. 


m.    s,      m.    s. 


VII.  Wire. 


A.      »I.        5. 


Mean 
of  Wires. 


h.      m. 


June  5 


June  6 


June  7 


June  8 


June  9 


June  10 


} 


:+c5,6"'.S.P.N.p.D. 

14.°.40' 

(a)  Antares 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a  Andromedae. . . 

Polaris 

(6)  Do.  with  microm. . 


(c)  Venus  1  L. . 

(rf)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 


J  IL 

(e)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


( f)  Procyon . . . . 

(g)  Pollux 

Regulus. . . . 

J    1  L...... 

fi  Leonis . . . 
Polaris  S. P.. 
a^  Librae  . . . 
a  Serpentis. 
/3  Scorpii . . . 
Antares .... 

(Ji)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


50,0,      42,0 

17,0       31,4 

20,0 

....  38,0 
52,0  7,l| 
.  ...41.45,0 


35,0 

45,8 
48,7 


21,9 


28,0 
1,6 


7,0 
37,6 


21,0 

16,8 
17,8 


.52,8 


13,013.50.    6,0 

31,416.  17.46,7 
16  .  31 .  46,8 

16.31 

58 


35,7 


55.45,0  . 


29,0       43,9       58,8 

47,4' 16,1 

5,3; 


20,5 
15,2 


34,0 


(0  0   IL 

0  2L 

(A)  Venus  iL .... 

(J.)  a  Orionis 

Sirius 

(»i)  Mercury  1  L 

(«)  Regulus 

J   IL.. 

li  Leonis 

Polaris  S.P 

(o)  >|<:5,6"".S.P.N.r.D.\ 

14''.39' / 

u'  Libra; 

(p)  Polaris 


(9)01L 

(;•)  Mercury   1  L. 

(*)  Procyon 

(.v)  Pollux 


S3. 


36,8 
47,7 
40,9 
.  3,5 
48,6 
14,9 
51,8 
16,2 
43,8 


33,4 


49.40,7  57-44,0 
'57.44,0 

13,9 

34,1 

2,6 


48,0 
43,2 


I 


41 


50,7         4,2 
1,6      15,5; 
55,2|        9,0| 
.  6,049.  4,557 


2,8j 
28,2 

31,0 


16,6 
41,7 
20,7 

45,5 
11,7 


1,4 

22,6 
53,0 
18,2 
29,3 
23,0 
.  5,0 
30,8 
54,9 
35,0 
0,7 


17,9 


1,8, 

I 
32,7 
49,7. 


16,0 
54,7- 


46,8 
5,01 
0,71 


29,9 

1,7 
19,7 
15,2 


8,023.58.23,2 

5.48,0  13.44,3j   1 

59.  8,0!  0  .  59  .  47,0 


28,7 
45,3 


16,7 
11,9 


36,2 

8,0 

31,6 

43,2 

37,0 

i.  6,5 

44,0 

9,0 

49,4 

15,9 

40,8 


42,9    5.  14 

.  ...|l6.31  .  13,9 
3,016.31 


30,2 


29,8 


9  .  47  .  43,8 
16.30.40,7 
16.30 


9,8       23,7 


16,6 
34,0 
30,0 
10,5 
52,0 
59,0 


50,0   7. 
23,0   7  ■ 

45.4  9. 

57.5  10. 
51,011, 

13.  7,0,13. 
58,4!  14. 
22,015. 
3,Yl5. 
30,8!l6 . 
.  ...|l6. 

59,5 16 . 


30,8 
48,7 
44,7 
24,0 
6,0 
13,5 


29. 

33. 

57. 

35. 
■  39. 
.21  . 
.40. 
.34. 
.54, 
.17. 
.30. 
.29. 

,    6. 

9- 
30. 
44. 
36. 


3,4 
38,0 
58,9 
10,9 
5,0 
8,5 
12,0 
36,0 
18,0 
46,0 
10,7 


33,4 
50,5  11 
13 


48,4         2,5 


33,7 
16,4 


25,8 
44,6 
42,4 


54,9 
14,4 


40,5 
59,8 
55,8         9,4 
21,7,      37,6 


57. 
21  . 
S9- 
21  . 


4.5,5 
3,4 
59,6 
37,8 
20,4 
28,4 


36,7|      50,4         4,2i      18,0 

24,2       38,4      51,6;        .5,9j  20,2; 

40,8       55,0         9,0|      23,0,  37,0, 

33.  3,5  41.  7,549.  5,5i57.  3,5  5.10,513.  3,5 

26,8'  19,6:      13,013.50.    6,5 


46,8 
5,0 
5,5 


30,6 


J 


44,2,      57,8  14  . 
.  ...13.47,5    1  . 


9,7j      24,9j      39,9 


22,9, 
53,4 


36,7i 
8,7| 


49,9 
23,5 


40. 
21  . 


5  .  10. 
6.56. 

7-29. 
7  .33. 


12,0 
48,0 


4,2 
38,9 


13  .  47  .  27,86 


16.17. 
16.31 . 
16.31. 
23.57 . 

0.57. 

0.57. 

5.  14. 
16  .  30  . 
16.30. 

9.47. 
16.29 
16.30 


32 


9-57 
10.34 
11  .38 
12.57 
14.39 
15.33 
15.53 
16.17 
16.29 
16.29 


1,53 
,  3,32 
.  6,90 
.  37,52 
.44,4 
.45,3 

.  13,64 
.  30,68 
,  34,13 

,    2,26 

57,75 

1,54 

.  22  72 
.  52,50 
■  17,97 
•  29,39 
.  23,01 
.  5,86 
.  30,45 
.  55,24 
.  35,01 
.  0,87 
.  26,75 
.  30,40 


5.6.  1,71 
5.8.  19,42 
5  .30.  15,31 
5  .  43  .  56,93 
6.35.  37,76 
6.52  .  44,17 
9.57.18,07 
11.21.  5,79 

1 1  .  38  .  22,90 

12  .  57  .  5,6 

13.47.26,70 

14  .  39  .  30,27 
0  .  57  .  46,7 


5  .  10  .  9,98 
6.56.29,12 
7  .  28  .  2.3,04 
7  .  32  .  52,98 


B. 


(«)  Disturbed 
(A)  Clouded. 

20,902. 
(c)    Clouded. 

(rf)    Unsteady  and  ill-defined. 
(«)    Clouded. 

(/)  Clouded.     20,33  subtracted. 
(e)    Clouded.     23,00  subtracted. 
(A)    Disturbed, 
(i)    Clouded  and  undulating. 


Micrometer     at     26,902:     21,902: 


(X-)    Clouded  and  unsteady.     14,73  subtracted. 

(/)    Clouded  and  unsteady.     27,17  subtracted  from 

tlie  mean  of  the  last  three  wires. 
(m)  Faint  and  ill-defined.     29,46  subtracted. 
(«)    Clouded.     20,74  added, 
(o)    53,22  subtracted. 
Ip)  Clouded.     20'".  l',0  subtracted. 
(9)    Very  cloudy,  and  much  motion, 
(r)    Clouded  and  unsteady.     29,52  added. 
(s)    Faint  and  flickering. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m.     s. 


June  10 


June  11 


June  12 


June  13 


June  li 


(a)  J  IL 

Polaris  S.P 

(6)  :^5,6'^.S.F.K.p.D. 

14:'>.39' 

a  Serpeiitis 

S  Ophiuchi 

Antares 

Jupiter  1  L. . .  . 

Jupiter  2  L . . . . 
(d)  p  Ophiuchi 


} 


(c) 


O  IL 

0  2L 

(e)  Venus  1  L. 
C/')  Pollux..... 

/3  Leonis . . . 

D   IL 

Polaris  S.P. 

>|<5,6'°.S.P.N.p. 

I4°.S9'... 

Arcturus , 

a^  Librae. 
>|<5,f?".N.P.D.108°.17' 
{li)  a  Serpentis 
I'h)  Capella.... 


"•} 


54,7|        8,6 
33.  5,541.  7,5 


22,5 


36,9 


49-  4,5  57.  6,0 


14,8|      28,0 
47,8;         1,4 


40,5 
51,7 


58,5 
6,9 


34,4 

42,0 

14,7 

46,7 

9,7 


.  . . .  i  48,6 
52,2i  7,0 
14,71      29,6 


33. 


7,7 
6,5 


13,2 

49,2 
0,6 


(0   0  IL 

02L 

(k)  Venus  1  L. . 
(/)   Kegulus 

Polaris  S.P.. 
(m)])   IL 

Arcturus . . .  . 

a  Serpentis.. 

/3'  Scorpii  . . . 

i  Ophiuchi .. 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

(h)  Polaris 

(o)  Capella 


(/')0  1L 

0  2L , 

(f/)  Venus  1  L. 

(r)   Polaris 

(r)  Capella 


(0  0  IL 

(r)  0  2L 

(r)  Venus  1  L. 


43,5 
1,3 


55,7 
21,5 
41.  8,0 

42,7 

27,4 

2,8 

14,4 


57,6 
16,0 


36,0|      50,2 
33.  7,5  41.10,5 


21,2 

3,9 
21,9 
44,5 
37,6 

9,8 
35,0 
49-  6,5 

35,6 

41,7 
16,7 
28,6 
41,6 


12,7 
30,6 


46,71 
13,4 
15,6i 
52,7' 
48,0 
38,6. 


1,0 

27,6 

28,8 

6,6 

l,6i 


56,0' , 


4,9 
49-  9,0 
14,8 
42,2 
42,2 
20,7 
14,8 

7,7 


27,7 

55,8 

28,2 

1,6 


27,6 
36,0 

18,6 
36,7 
59,4 
53,0 
23,7 
49,2 


41.47,5  49-48,0 


28,2 

56,0 
31,0 
43,2 
55,9 
7,0 

27,6 
45,3 
21,6 
18,7 
57.10,5 
28,6 
56,3 
56,0 
35,5 
28,3 


24,9 
57.49,0 


52,5^  6,8  20,9  35,7 
10,0,      24,6       39,2       54,6 

0,6:  15,2  29,6  44,4 
....  41.45,0  49.39,5  57.46,5 

8,71      27,7|      47,S         7,0 


1,7, 
18,7i 
22,6 


15,5. 
32,9i 
37,21 


29,9 
47,8 
51,9 


44,7 
2,7 
7,6 


51,5 
5.  7,5 

20,6 

9,3 
41,8 
16,3 
38,7 


50,8 

32,6 
51,2 
13,9 


6,412.    8.21,0 
13.  6,5  13.21.    7,0 

13,5  13.50.    6,4 

22,715.34.36,5 
54,616.  4.  8,9 
30,616.17.45,7 

:i6.29.    7,6 

56,9  16 .  29 
5,7,17.    9 


37,6 

3,0 

5.14,5 

20,8 

10,6 

44,7 

57,0 

9,9 

26,6 

41,5 

0,2 

36,5 

32,2 

5.15,5 

42,7 

10,7 

9,5 

50,0 

42,0 

35,8 


47,8  5. 
6,0  5. 
28,7i  5, 
24,0^  7. 
51,5  11  . 
16,8  12  . 
13.10,5.13. 


15. 
17. 
41  . 
33. 
39- 
55. 
21  . 


.20,6 

.    2,7 

•  20,7 
,43,6 

•  39,7 
5,6 

30,6 
11,0 


14,713.50.    7,2 


I 
25,2  14 

58,9:14 

11,3,15 

23,2  15 

45,7    5 


5.48,5 

27,2 

50,6 

9,0 

.'^9,3 

5.47,5 

26,0 

59,8 
16,9 
21,7 


56,8 
14,8 
51,4 
46,0 
13.11,513 
56,8  13 
24,614 
23,3|l5. 
4,215. 
55,616. 

|l6. 

54,0,16. 
1  . 
5. 


.  6.39,0 
40  .  12,7 

3.25,6 
34 .  36,7 

3.    5,0 

19.11,5 
21  .  29,4 
47.  6,0 
58  .  •  0,4 
21  .  11,0 
44  .  10,6 
6 .  38,3 
34  .  36,8 
54.  17,8 
9,0 
4,7 


13.50,0 
45,9 

5,5 

23,6 

14,6 

13.46,5 

45,0 

13,7 
32,2 
36,6 


47,5 
5,8 


5  .  23  .  20,2 
5  .  25  .  38,0 
5  .  52  .  29,0 
1.21.  48,0 
5.    3.    4,6 

5  .  27  .  28,6 
5  .  29  .  46,5 
5.57.51,2 


12. 
12, 


7 .  37,37 
57.   6,36 


13  .  47  .  27,30 


15, 
16, 
16, 
16. 
16. 
17. 

5. 
5. 
5. 
7. 

11  . 

12  . 
12. 

13. 

14. 
14. 
15. 
15. 
5. 


33  .  55,59 
3  .  28,20 
17.  1,22 
28  .  24,12 
28  .  27,67 
8  .  36,13 


14. 
16, 
40, 
32, 
38, 
54, 
57. 


18,.'50 
36,.53 
59,20 
53,30 
23,66 
49,12 
9,5 


47  .  28,40 

5  .  56,16 
39  ■  30,85 

2  .  42,96 
33  .  55,93 

2.    7,06 


5.  18 
5.20 
5.46. 
9.57. 

12.57. 

13.43. 

14.    5. 

15.33. 

15.53. 

16.    3. 

16.27. 

16.27- 
0.57. 
5.    2. 


.  27,32 

.  45,37 

.  21,69 

.  18,35 

.  10,79 

.  28,75 

.  56,16 

.  56,03 

.  35,36 

.  28,47 

21,70 

24,97 

48,6 

7,73 


5  .  22  .  36,03 
5  .24.  54,14 


51 

57 
o 


,  44,67 

45,0 
6,61 


5  .  26  .  44,84 
5  .  29  .  2,53 
5.57.    6,97 


B. 
B. 

B.' 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B.' 
B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B.! 
B.! 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B.! 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.' 
B. 
B. 

i 

B. 
B. 
B. 
B.' 


(a)  Unsteady :  and  the  observer  disturbed. 

(6)  53,22  subtracted. 

(c)  14,96  subtracted. 

((/)  The  seconds  apparently  too  small  by  15. 

(e)  The  third  was  set  down  43,5. 

(/)  Clouded.     15,28  subtracted. 

(g)  13,53  subtracted. 

(A)  Faint,  with  much  motion.     29,01  subtracted. 


22,18  subtracted. 


(i)  Much  undulation. 

{k)  Very  much  motion. 

(/)  Very  unsteady. 

(m)  Unsteady. 

(»)  Very  unsteady. 

(o)  Very  unsteady.     38,57  subtracted, 

{p)  Great  undulation. 

{q)  Very  unsteady. 

(r)  Very  unsteady. 
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Day  of 

tlic 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


k.    m.     s. 


Mean 
of  Wiles. 


A.      »n. 


June  14 


June  15 


June  16 
June  17 


June  18 


June  19 


June  20 


(a)  Procyon 

(a)  Pollux 

(b)  Regulus 

])   IL 

ti  LibroD 

(c)  S  Opliiuchi . . 

Antares 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


(d)0lL 

©2L 

(e)  Venus  1  L 

(e)  Procyon 

(e)  Pollux 

Polaris  S.P 

(f)  Do.  with  micron). 

o*  Librae 

7  Librae 

(i^  Scorpii 

.  (p  Ophiuchi 

D   IL 

Jupiter  1  L 

(g)  Jupiter  2  L 

m  Scorpii 


'12,0 
7>0, 


55,6 
21,8 


5,0, 

49,71 

46,4; 

15,8i 
36,7' 


19,6 
4,5 
0,0 

30,7 


54,4 


9,0 
37,0 

3,8 
34,0 
18,3 
13,4 
44,9 

4,9 


22,7' 
52,6 
18,2 
48,4 
32,2 
26,5 
1,2 


23,7 


24,0 

41,6 

0,2 

55,4 

I      21,9 

33.14,741. I6,6j49, 

55.11,0  55.51,0  56 

47,9        2,0 


9,5, 

27,21 
45,4 
41,9 


20,8 
52,0 
43,9 
26,9 


Aldebaran. 


WO 
o 


IL. 
2L. 


(i)  /3  Leonis .... 

Polaris  S.P.. 

Arcturus .... 

a  Serpentis  . . 

/3'  Scorpii. . . , 

B  Ophiuchi  . . 

Antares 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 
(k)  Polaris 


3,6 
27,0 


45,8 


34,8 
6,0 
57,8 
41,1 
20,5 


17,5 
10,8 


0,4 


8,6 
33.12,5  41.12,049.11,5 


38,6 
56,2 
14,8 
8,8 
36,9 
,14,0 
,34,3 
15,8 
48,2 
20,1 
11,7 
55,9 


36,0' 
8,0 
32,0 
3,4 
46,0 
40,0 
16,0 
34,0 


38,1 
31,8 

54,6 


15,0 


53,6 
11,2 
29,6 
22,4 
52,3 
■  14,7 
.14,7  57. 
29,9 
2,3 
34,7 
25,9 
10,7 
49,4 


8,1 
26,0 
44,5 
35,9 

7,7 
,22,5 


49.7  7.29 
23,6   7.33 

45.8  9 .  57 
16,715.28 

0,015 

53,5  16 

30,8  16 

16 


52,0  16  .  26  . 


3,6 
38,4 
,59,2 
.31,3 
,  14,2 
.  7,2 
.45,6 
3,6 


13 


45,9 
8,7 


54,0  58 

44,0 

16,1 

48,9 

39,9 

25,0 


0  2  L. 

(0   Polaris. 

Capella. 


("00  IL 

0  2L 

(>«)  Venus  I  L. 
(m)  Procyon. . .. 
(m)  Pollux 


12,6 
14,6 

51,9 

47,2 
16,2 
37,5 


26,7 

28,2 

5,7 

0,7 

30,6 


33.52,5 


55,6 


40,6 
41,7 
20,5 
14,2 
45,7 
6,4 


4,9      19, 
33.53,5  41.52,5 
8,6      27,7 


56,2 
14,2 
40,7 
41,6 
6,5 


10,7 
28,7 
55,6 
55,0 
21,4 


33,8 
49.54,0 
46,9 

25,3 
43,2 
10,7 
8,8| 
37,0 


29,7 

22,5 
57.11,5 
55,7 
55,3 
35,0 
27,7 
1,0 

24,0 

57.54,5 

48,9 

57.53,5 

6,6 

39,9 
58,3 
25,6 
22,7 
52,3 


7,1 
0,0 

23,4 

26,6 

44,5 

36,7 
).17,5 
10,0 
8,7 
49,4 
41,2 
15>8 
35,6 


22,9 
40,6 
59,1 
49,4 
22,9 
.16,8  13 
34,2  12 
57,814 
30,015 
3,015 
53,8;i6 

39,6}G 
18,016 
.  ...J16 
13,9!  16 


37,6 
,55,3 
.  13,8 
.  3,0 
.38,1 
.18,0 
.  15,5 
.  11,8 
.44,0 
.17,3 
.  8,0 
.54,0 


.31 

.33 

.  3 

•29 

.33 

.21 

.59 

.40 

.24 

.54 

.20 

.24 

.26 

.  26  .  36,0 

.  30  .  28,0 


36,8'  4  .  24  .  50,7 


5.53,5 

3,5 

5.53,5 

25,7 

54,7 
13,2 
40,4 
36,0 
-  7,5 


41,0  5.39. 
59,2]  5,42. 

50,611.39. 
13.13,5;13.21  . 

24,2  14.6. 

22,615.34. 
3,8  15.  .54. 

54,716.  4. 

30,7,16.17 
I16.25, 

52,616.24 
13.55,5  1.21 


55,7 
14,3 

4,8 

14,5 

38,4 

35,5 

17,7 

8,6 

,45,5 

.  4,7 

.  56,0 


18,3 
44,6 


9,6 
27,8 
55,0 
49,6 
22,9 


5  .  .50  .  32,5 
1  .21  .51,5 
5.  3.  4,5 


52. 

54, 
,30 
,29 
.33 


24,2 

42,2 

9,8 

3,4 

36,0 


28  .  22,65 
32  .  52,63 
57  .  18,01 
,  27  .  48,35 
,32.32,13 
.  3.26,72 
.17.  0,71 


16  .  26  .  19,80 
16  .  26  .  23,37 


5.30. 

5.33. 

6.    2. 

7.28. 

7.32, 
12  .  57  . 
12.57 
14  .  39 
15.24, 
15.53 
16.19 
16.24 
16.25 
16.25 
16.29 


53,47 
11,15 
29,63 
22,40 
52,34 
16,8 
13,5 
29,89 
2,31 
34,57 
25,86 
10,45 
49,30 
52,60 
45,82 


4.24.    8,86 

5.39.11,62 
5.41  .29,85 


11  .38 
12.57 
14.  5 
15.33 
15.53 
16.  3 
16.17 
16  .  24 
16.24 
0.57 


.  22,69 
.  13,3 
.  55,46 
.  55,23 
.  34,86 
.  27,76 
.  0,78 
.21,05 
.  24,07 
.53,3 


5  .  49  .  48,75 
0  .  57  .  53,2 
5.    2.    6,37 

5  .  51  .  40,09 

5  .  53  .  58,2S 

6  .  29  .  25,40 

7  .  28  .  22,44 
7  .  32  .  52,23 


(«)    Very  unsteady. 

(6)   Clouded.     13,79  subtracted. 

(c)    I  think  there  is  no  doubt  that  this  is  1»  too 

little. 
((/)    lU-defined  and  unsteady. 
(«f)    Very  unsteady. 
(/)  Steady.     Micrometer  at  20,899:  21,899,  &c. 


(g)  Very  ill-defined :  much  undulation. 

(h)  Clouded  and  unsteady.     29,48  subtracted. 

(J)  13,95  subtracted. 

Ik)  4"".  49",1  subtracteil. 

(0  Clouded. 

(in.)  Very  unsteady. 


B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

11 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Transits  Obseuved  in  the  Yeah  1829. 


» 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


/i.     m. 


Mean 
of  Wires. 


/(. 


June  20 


June  22 
June  23 


June  24 


June  25 


June  26 


June  29 
June  30 

July  1 

July  2 


July  4 


July  5 


(«)  Polaris  S.P.  with  1 

micrometer J 

a^  Librae 


Capella. 


(6)©lL 

02L 

(6)  Venus  1  L. . 
(6)  Procyon . . . . 

Regulus. . .. 
(c)  Polaris  S.P. 
(rf)  Al  debar  an.  . 

Capella 


01L 

02L 

(e)  Polaris  S.P.  . 
(/)a«  Librae.... 

Antares 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 
(g)  Capella 


01L 

0  2L 

(Ji)  Aldebaran. 


(0  01L 

0  2L 

(j)  Venus  1  L. 

Regulus . . . 


(j)  Capella. 


WO 
0 


1  L. 

2L. 


(/)  Polaris. 
Capella. 


Arcturus . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


(«)0  1  L 

02L...... 

a  Serpentis . 

(o)  Polaris  S.P. 


57.17,0 
48,0 

8,0 


41,9 


41,6 

S5,9 

33.17,5 


57.57,0 

1,9 

27,6 

38,7 

56,6 

3,6 


49,5 


58.37,5 
15,7 

46,7 

53,8 

11,3 

17,6 

8,8 

S,6 


59.17,7 
29,8 


32,8 
51,1 


26,9 

48,0 
5,9 


14,2 
49,7 


(jn)  Polaris  S.P 33.18,5 


Q,9 

41,8 
59,9 
24,5 

50,6 

8,0 

51,4 

33,6 

5,6 

24,5 
41,2 


29.5 


7,3 
26,4 

56,6 
14,6 
38,7 

5,2 

22,8 

6,0 

47,7 

24,7 

39,6 
51,6 


53,8 
46,2 

2,7 
20,1 


14,5 
43,8 
17,8 


59.58,5    0.38,7 
43,8       57,7 


6,3 

8,4 

25,9 

32,8 

22,6 

17,5 

57.16,5 

8,5 

5,8 

17,8 
34,9 


28,7 
59,2 


45,5 

10,8 
29,0 
52,6 

19,6 

37,2 

20,6 

1,3 

43,8 

53,7 
11,9 


8,3 
31,9 


24,6. 

41.21,5 

22,8 


56,6 
14,0 
10,1 


( 


37,2 
0,2 


50,0. 

11,0 

28,3 
23,9; 


35,8 
5,2 

25,5 

43,7 

6,8 

34,4 
52,0 
35,5 
15,2 

2,7 

8,6 
26,3 


25,6 

22,7 
40,8 
47,6 
35,5 
30,9 
5.18,0 
22,4 
24,9 

32,2 
50,0 
5.23,5 
42,8 
14,3 
46,8 


13.1.  19,6 
14.40.  11,5 


44,7 

37,6 

55,6 

2,8 


44,8 
13.19,5 
35,7 
44,2 

46,6 
4,7 
13.18,7 
56, 
29,2 


40,8 
58,4 
21,7 

49,2 

7,0 

50,3 

28,8 

22,5 

23,5 
41,2 


4,9 
43,7 

55,2 
13,4 


6. 
6. 
6. 
7. 
9. 
13. 
4. 
5. 

6. 

6. 
13, 
14, 
16. 
16, 
16. 

5, 


3.    4,0 

4  .  52,5 

7  .  10,0 

46 .  17,3 

29.    2,7 

57  .  58,6 

21 

24 .  50,6 
3.    3,8 


9 
11 

21 
40 
17 
22 
22 
3 


1,6 
19,4 
19,6 
10,5 
43,9 
15,6 

,    2,8 


6.13.  10,4 
6  .  15  .  27,8 
4 .  24 


3,2       22,2 


3,7 
21,0 

4,8 
42,6 

41,7 

38,3 
55,8 

13.57,0 
41,3 


57.19,5,  5.24,5.13.22,5 
51,5,        5,8j      20,1 

I      29,0 

18,8 46,7 


25,6 
42,8 
37,1 


40,5; 
58,0 
51,0| 


55,3 

12,7| 
4,4! 


10,0 

27,2 
18,0 


41.22,0^49.23,057.21,5,   5.19,5' 


6.17.  18,0 
6.19.  35,7 
7.  2.19,7 
9  ■  57  .  56,8 

5.    3.    1,2 

6.33.  52,4 
6.36.10,5 


12  .  57  .  16,7 
14  .  39  .  29,78 

5.2.    6,13 

6.    4.    8,24 
6.    6.26,02 

6  .  45  .  32,88 

7  .  28  .  22,24 
9.57.17,26 

12  .  57  .  17,4 
4.24.    8,21 
5.2.    5,60 


.  21  .  55,5 
.    2 


13.21  .21,5 
14.  6.34,3 
16.  18.57,4 
16.18 

6.50.24,4 

6  .  52  .  42,0 

15.34.31,6 


13. 


6. 

6. 
12. 
14. 
16. 
16. 
16. 

5. 


17,39  B. 
35,16  B. 
18,6 

28,70  [B, 
59,16  JB 
32,47  B 
21  .  36,00  jB 
2.    5,0    IB 


6.12 

6.  14.43,83 

4.24.    6,87 


25,87  B. 
B. 
B. 


6  .  16  .  34,38 
6.18.51,95 
7.1.  35,47 
9.57.15,14 


5. 


3,17 


6.33.    8,66 
6  .  35  .  26,27 


0.57. 

5.    2, 


55,3 
3,03 


12  .  57  .  20,7 
14.    5.51,43 
16.  18.  14,62 
16.  18.  18,50 

e  .  49  .  40,48 

6.  51  .57,86 

15.33.50,87 

12.57.21,3 


B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 


B. 


(«) 


(4) 


Remarkably    steady.     The  first   is   the  middle 

■wire:  the  micrometer  was  then  placed  at  24,90: 

25,90,  &c.     2"".  1",3  subtracted  from  the  mean. 

Cloudy  and  unsteady. 

Clouded  and  faint.     0.0,5  subtracted. 

1 3,99  subtracted. 

Remarkably  steady.     1 6".  2',0  subtracted  from 

the  mean. 


(/)  13,94  subtracted. 

(g)   Faint  and  unsteady. 

(h)    Clouded  and  unsteady.     14,01  added. 

(t)     Clouded  and  very  unsteady. 

(k)    Much    clouded^    but   steady.      1st    wire  of  2d 

limb  very  doubtfiil. 
(/)    20™.  l',0  subtracted.  (»i)  Clouded, 

(n)    Unsteady.  (o)    Clouded. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


of 


h. 


Me 

an 

u 

W 

ires. 

> 

rj 

m. 

5. 

o 

July 


July  6 
July  7 
July  8 


July  9 


July  14 


July  15 


July  16 


July  19 


July  20 


u^  Librae  . .  .  . 
(a)  a  Serpentis  .. 

Jupiter   1  L. 

Jupiter  2  L. 

Aldebaran. . . 
(6)  a  Orionis. .  .. 


(c)  Venus  1  L. 


Capella. 


0  IL. 

0  2L. 


Venus  1  L., 
a  Serpentis  . 


(rf)  £  Bootis 

(e)  a^  Librae  . . . . 

£  Bootis 

Jupiter  1  L. 
(/)  Jupiter  2  L. 

f  Serpentis  . . 

A.S.C.  2069. 

])   I  L. 

/i'  Sagittarii. . 

A.S.C.  2132. 
(g)  Capella 


(/<)©  2L 

/d  Leonis 

Polaris  S.P 

(i)  Do.  with  microm. 
(4)  Spica 

t  Bootis 

Capella 


(0 


0  IL 

0  2L 

Arcturus . . . 
a  Serpentis. 
7  Serpentis . 


0  IL.  ... 

(7n)0  2L.  ... 

(n)  Aldebaran. 

Capella 


e  Bootis . 

(o)  a*  Librae 

7  Librae . 


44,0 
10,0 
28,6 


23,7 


43,8 
4,8 


40,0 


9,9 
43,6 


46,3 
51,8 


5,4 
41,8 
33,2 
48,7 
42,0 


10,1 

35,3 

33.31,0 


57,8 
23,8 


12,0 
37,0 
56,9 


25,8 
50,9 


45,5 
37,3 


57,7 

24,2 

37,5 
55,0 

32,7 
23,2 

58,8 

56,7 

2,5 


9,2 
19,2 
56,0 
48,1 

3,0 
56,1 


51,2 
40,3 

12,9 
42,8 

52,7 
9,4 

47,2 
37,0 

13,9 
10,6 
18,5 
20,4 


14,2 

5,9] 

53,9 


39,9,      53,714.40.    7,6 

4,4;      18,015.34.31,4 

25,2; 16.17.53,6 

42,916.17 

33,5    4  .  24  .  47,2 


19,6 
6,7 


27,7       42,5 


2,6 

7,2 
24,2 

1,9 
50,0, 

29,4 


34,9 


24,7 

49,0 

41.30,7 


55.29,0  56.  8,7 


43,5 


55,7 

12,7 

7,0 

8,6 

50,1 

0,8 
21,6 
21,8 


42,9 


14,8 


58,7 
23,0 

10,5 
27,0 
21,0 
22,1 
4,0 

15,6 
35,8 
35,7 
22,7 

58,0 


33,3 
10,1 
2,7 
17,0 
10,2 
42,2 

39,1 

3,2 

49.29,2 

56.49,2 

55,7 

13,8 

42,6 

24,9 
41,8 
35,0 
35,7 
17,8 

29,8 
50,2 
49,6 
42,2 

13,0 


21,9 

21,8 
39,0 

16,3 
4,2 

44,6 

38,7 
51,1 
49,4 


19,8    5.44.33,5 
56,6!  7  .  55  .  1 1,5 


40,7i  5.    3.    0,4 


36,0\ 
53,3 

30,8 
17,8 

59,7 

52,4 

7,3 


50,8 
8,0 


28,6 


42,2 


38,1 
47,2 
25,0 
17,3 
31,9 
24,6 
2,0 

54,0 

16,8 

57.30,8 

57.30,8 

9,6 

29,0 

2,0 

39,8 
55,6 
49,6 
49,4 
32,0 

44,2 

4,9 
4,0 
1,6 

28,4 
23,8 
56,1 


1,1 
39,2 
32,0 
46,2 
38,8 
21,2 


6,8 
15,0 
53,3 
46,9 

0,5 
52,9 
40,9 


8  .  10  .  45,4 
15.34.31,0 


8,5       23,0 

30,9'      44,4 

5.35,7  13.32,2 

58.10,7  58.52,2 


23,1 
44,4 
21,2 

54,6 

10,3 

3,5 

3,3 

4,6,0 

58,6i 
19,2 
17,8 
20,8 

43,7 
37,8 
10,2 


36,9 
59,5 
40,4 

9,1 
25,1 
18,2 
16,8 

0,0 

12,8 
33,6 
31,0 
40,4 

58,9 
51,4 
24,0 


14 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
5 

7. 
11 
13, 
12  , 
13, 
14, 

5. 


36.14,9 

39 

7.23,6 
15.  17,8 

15 

26  .  29,0 
51.  7,9 
56.    1,8 

2.14,9 
20.    7,0 

2.59,5 


37. 
38. 
21  . 
59. 
14. 
36. 
2. 


37,4 
58,0 
32,3 
32,5 
50,5 
14,7 
59,7 


7  .  39  .  23,4 

7  .  41  .  39,6 

14.    6.32,6 

15  .  34  .  30,3 

15.47.  14,1 

7.51.  27,2 
7  .  53  .  47,8 
4  .  24  .  45,5 
5.2.  59,0 

14.36.14,0 
14.40.  5,6 
15  .  24  .  38,0 


14. 
15. 
16. 
16. 

4. 
5  . 


39- 
S3. 

17. 
17. 
24. 
43. 


25,83 
50,78 
11,07 
14,20 
5,49 
53,30 


7  .  54  .  27,53 


2.    2,49 

6.    7,04 
8  .  24,13 


8.  10. 
15.33. 

14.35. 
14.39. 
15.  6. 
16.14. 
16.14. 
17.25. 
17.50. 
17.55. 
18.  1  . 
18.  19. 
5.    2. 


36. 

38. 

57. 
,57. 
,  14. 
.35. 
.    2  . 


1,78 
50,44 

29,27 
24,60 
34,89 
34,85 
38,03 
47,17 
24,76 
17,43 
31,74 
24,51 
1,89 

53,83 
l6,80 
31,7 
30,4 

9,50 
29,09 

1,84 


7  .  38  .  39,72 

7  .  40  .  56,02 

14  .    5  .  49,56 

15.33.49,46 

15.46.32,00 

7.50.44,14 
7.53.  4,73 
4.24.  3,79 
5.    2.    1,54 

14  .  35  .  28,42 

14  .  39  .  23,67 

15  .  23  .  56,27 


Very  good.  (i)    13,54  subtracted. 

Unsteady  and  much  clouded. 

Beautiftil.  (e)    Clouded. 

Clouded:  carefully  observed. 

19,27  subtracted  from  the  mean. 

Very  much  clouded. 

Very    steady.       The    micrometer    at    20,948: 

21,948,  &c. 


(A)    13,66    subtracted    from   the  mean.     Not   well 

observed. 
(/)    Very  unsteady. 
(m)  The  seconds  in  the  2d  limb  are  undoubtedly 

too  great  by  5. 
(»)    Clouded :    the   6th    and    7th    wires    doubtful. 

14,01  added  to  the  mean  of  the  first  5  wires, 
(o)    Clouds.     20,98  subtracted  from  the  mean. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829- 


29 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


July  20 


July  21 


July  22 


a  Serpentis . . 

7  Serpentis . . 

V  Scorpii . . .  . 
(n)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

(6)  Antares 

(c)  /3  Herculis.. 

m  Scorpii. . .. 

f  Herculis  . . 

f  Serpentis. . 

A.S.C.  2069. 

A'.S.C.  2132. 

Aldebaran.  . . 

Capella 

(rf)  Procyon  . . . . 


02L 

Venus  1  L. . . . 

Jupiter  1  L  . . 

Jupiter  2  L  . . 

Antares 

A.S.C.  I89O.. 

Mercury  2  L. 

(J")  Procyon , 

(g)  Pollux 


ie) 


July  23 


July  24 


01  L 

02L 

(A)  Venus  1  L 

(i)    Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

€  Bootis 

/3  Serpentis  . . . . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

f  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris. 

n^  Capricorni  . . . 

Uranus 


II. 


HI. 


IV. 


V.  VI.  VII.  Wire. 


m.   ».      m.   s.      h.    m 


Mean 
of  Wires. 


h.      m. 


8,0 
49.3 
19,9 
39,0 


21,9 

3,2 

33,9 


9,9 


57,5 

1,0 

4,6 

40,8 

41,3 


56,2 
24,5 


3,4 


15,8 
52,7 
29,5 


11,7 
16,7 
18,6 
55,1 
55,2 
35,6 
22,9 


30,2 
6,6 


9,7 

7, 
53,6 
35,9 

0,7 

0,4 


Polaris  S.P 

Arcturus 

Jupiter  1  L , 

Jupiter  2  L , 

f  Ophiuchi 

(k)  Polaris  with  micr. 

(0    i  2L 

(/)  Capella 


(»n)  Jupiter   1  L . 

Jupiter  2  L. 

(m)  Antares 


27,7 
5,8 
42,8 
33 
20,7 


1,8 


50,7 
41,5 

33.34',5 

6,1 

11,8 


0,7 


46,9 
24,6 
22,4 
7,8 
49,3 
15,9 

14,9 
29,7 


35,0 

17,1 

47,9 

7,6 


39,2 
35,6 
25,4 


32,4 

9,4 

9,4 

49,7 

42,2 

3,0 

44,8 
20,5 
57,9 


39,4 
37,1 
22,0 
3,0 
31,0 


44,0 


41.35,0 
41,4 
20,5 
58,2 

47,7 


38,2 

15,7 

18.11,5 

4,8 

55,7 


48,9 

31,4 

2,4 


25,1 
54,5 
50,1 

39,9 
48,3 
46,6 
24,0 
23,8 
4,0 
2,1 
16,8 

0,0 
34,8 


15,6 

54,7 
52,3 
36,6 


2,4 
45,4 
16,8 
36,7 


9,7 

4,8 

54,0^ 

4,6| 

0,3 

38,2 

38,0 

17,7 

21,7 

30,4 

14,2 
49,3 
27,2 


16,015. 
59,3  15  . 
30,8  16  . 
.  ...  16. 
53,916, 
24,5  16  , 
19,116. 
8,016, 
20,0  16  , 
14,2  17  , 
52,917, 
52,0  18  , 
31,5    4, 


40,6 
43,8 

28,8 
3,5 


9,4 


46,6 


50,8 
29,4 


58,7 


49.33,5 
54,8 
34,4 
13,0 
1,5 
49,3 


57.35,5 

9,0 

49,0 

27,8 

15,7 


28,9 


5. 

7. 

8. 
9. 
16. 
44,6|l6. 
24,3  16 
.  ...  16 

5,1 
43,5 


29,4 

13,1 

45,0 

5,0 

39,4 

33,8 

22,1 

3.5,9 

28,1 

7,0 

6,1 

45,4 

2  .  59,5 

28  .  57,3 


12,7 


12,9 
44,0 


7,4 
42,8 


22,6 
3,4 
43,6 
29,6 
18,6 


56,7 


58,0 


36,0 


1 
11 
13 
13 
17 
18 
43 
28 
32 


43,0 
17,4 
55,9 


39,6 


19,4 
56,9 


17,614 
58,514 
43,415 
.  ...|l6 
36,0;  16 


21.54,5  25.46,5  29.33,0 


18,0 
9,6 


41.35,049.32,5 

20.5  33,7 
....  41,7 
30,6 

15.6  29,3 


32.2 
23,7 

57.33,5 
48,6 


54.1^,0  55.32,0 


44,7 


8,4 
9,1 


58,9 
22,6 

19,7 


.56.52,5 
13,0 
41,9 


24,1 


37,0 
39,0 


59,7 

42,7 


33 


46,0 
38,6 

5.37,5 

3,4 

10,8 


56,6 


58.15,0  59.35,0 


27,2 
1,1 

48,8 

54,2 


41,3 
20,7 


6,0 
9,1 


10,3 
13,5 
59,8 
52,8 


16. 
18. 
20. 
20, 

13, 

14. 

16. 

27,7  16  , 

I0,7!l6 , 

1 

2, 
5. 


17,6 


3  .  26,9 

5  .  41,5 

16.12,1 

14  .  49,7 
6.31,7 
36.  13,2 
36 .  57,3 
13  .  46,8 
13 

26 .  24,4 

7  .  13,4 

27.  7,0 


.36,0 

.31,5 
.38,9 


1.   1,0 

5.5,4 
39,8 


21 
6 
13 
13 

26 .  23,6 
2  .  21,0 

50.  9,6 
2  .  59,1 


17.1  16.  13 

.  ...  16.  13.34,6 

24.2  16.  17-39,0 


15  .33 
15.46 


0 


16. 

16.13 

16.13 

16.16 

16.20 

16.29 

16.32 

17.25 

17.50 

18.19 

4.24 

5.    2 

7.28 


.  48,80 
.31,25 
.  2,38 
.22,15 
.  25,07 
.  54,53 
.  50,20 
.  39,80 
.  48,38 
.  46,40 
.23,91 
.  23,68 
.  3,7 
.  1,77 
.  16,75 


8.0.  59,54 
9.10.  34,97 
16.  13.  12,62 
16.  13.  15,70 
16.  16.54,53 
16.  18.52,34 

6  .  42  .  36,47 

7  .  28  .  16,33 
7  .  32  .  46,53 


8, 
8, 

9. 
12, 
13, 
14, 
14, 
15, 
16, 
16, 
16. 
18, 
20, 
20, 


2  .  43,73 
4  .  58,53 
15.29,75 
57  .  36,3 


14, 
5, 
35. 
36. 
13, 
13, 
25, 
25, 
6, 
26, 


8,75 
48,92 
28,16 
15,.53 
3,85 
7,20 
42,94 
43,8 
32,13 
24,13 


12  .  57  .  34,8 

14.    5.48,78 

16.  12.55,80 

16.  12  .59,33 

16.25  .  42,74 

0.58  .  15,5 

2  .  49  .  27,16 

5.2.    1,22 

16  .  12  .  48,53 
16.  12.51,50 
16.  16.54,10 


(*) 
(0 
(/) 

(?) 


Sharp  and  steady. 

Very  badly  defined. 

14,48  subtracted. 

Clouded.     1.3,51   subtracted. 

22,52  added. 

Clouds.     22,98  added. 


if)  Clouds. 


(h)  Clouds.  28,28  subtracted, 
(t)  8°".  l',6  added  to  the  mean. 
(k)    Very  unsteady.    Micrometer  at  29,962  :  27,962, 

&c. 
(/)     Very  good. 
(m)  Very  unsteady,  but  very  well  observed. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Moiitli. 


July  26 


July  27 


July  28 


July  29 


July  30 


July  31 


Aug.  1 


Aug.  2 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(a)  Jupiter  1  L . . 
Jupiter  2  L . . 

(a)  Antares 

(a)  a^  Capricorni 
(a)  Uranus 


(b)  Venus  1  L. . . 
Polaris  S. P.. . 
Arcturus .... 

e  Bootis 

a  Serpentis . . 

(c)  Jupiter  1  L.. 
Jupiter  2  L. . 

(c)  Antares 

a  Ophiuchi . . 
a"  Capricorni  , 
Uranus 


(rf)0  IL 

0  2L...... 

a  Serpentis . 
(e)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

a  Ophiuchi 


02L 

Arcturus .... 

(f)  6  Bootis 

is)  Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 

«  Aquilae. .  .. 

a^  Capricorni. 

Uranus 


0  IL.... 
u  Lyrae . . . 
a  Aquila;. 


Polaris  S. P.. . 

£  Bootis 

a  Serpentis  . . . 

(/()  Jupiter  1  L . . 

Jupiter  2  L . . 

Antares 

a  Aquilae .... 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . 
Capella 


Venus  1  L. . . , 

a^  Capricorni. 

(i)  Merciiry  2  L. 

0  2L 


52,7 


8,9 

49,6: 

1,6 


II. 


III. 


IV. 


11,6 

23,7 

3,7 

15,7 


3,6      17,5 
33.35,5  41.34,5 


5,6 
4,2,3 

7,7 
48,6 


9,1 
16,6 
49,7 
51,6 

45,6 

59,9 

8,0 

14,7 


17,0 

55,0 
6,6 


42,0 


44,4 
51,3 
32,8 

36,7 
16,6 
45,0 

33.44,5 

43,2 

9,0 

37,6 


10,6 
45,6 
12,0 
51,0 
5,0 

52,7 
51,8 
51,0 

30,4 


19,8 

57,7 
21,3 


5,7 

24,0 

30,2 

4,0 

6,0 

59,8 
13,7 
21,7 


31,8 
30,7 

9,3 
20,5 


59,5 

58,2 

5,2 

46,6 

50,8 
33,8 
58,7 


58,3 
22,3 


55,0 
25,2 
58,8 
26,0 
5,0 
24,9 

7,8 
5,9 
5,6 

45,2 


22,4 


38,5 
17,2 
29,8 


40,3 
53,6 
31,3 
43,5 


31,8       4-5,6 
49.36,0  57.37,5 


33,5 
12,6 
34,7 
17,2 


39,0 
43,7 
17,7 
20,4 

13,7 
27,9 
35,1 
42,9 


44,0 

23,8 
34,7 
13,8 
10,7 


11,4 

18,7 

1,4 

4,9 
50,7 
12,0 

49.43,5 
13,6 
35,5 
6,2 


40,0 
12,0 
40,2 
18,5 

42,7 

20,5 
19,3 
19,8 

59,6 


48,7 
27,8 
48,2 


34,4 
53,8 
57,6 
31,6 
34,6 

28,5 
42,5 
48,6 

0,2 
58,0 

38,0 
49,4 
28,6 


28,3 
2.5,5 
33,0 
15,8 

19,5 

8,1 

25,8 


28,8 
49,6 


23,6 
55,0 
25,5 
54,2 
32,2 
2,5 

34,9 
32,9 
34,5 

14,0 


50,6 


9,0 
45,3 
58,6 

59,4 
5.42,0 

3,2 
42,7 

2,0 
45,7 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m-      «. 


16. 
16. 

16. 


9,4 
23,5 
59,020 
12,420 


9,4 
11,5 
45,5 
49,2 

42,8 

56,3 

2,8 

11,5 


11,8 

52,4 

3,8 

44,0 

39,6 


38,9 
46,4 
30,2 

33,6 
25,3 
39,9 

5.45,0 

44,2 

3,0 

34,6 


10,2 
38,8 
7,0 
45,7 
21,7 

48,7 
46,8 
48,7 

28,2 


13.8  9 
13.38,013 

16.9  14 
57,9 
15,5 


3,5 
23,8 
25,0 
59,4 

3,5 

56,6 
11,0 
16,0 


28,4 
25,7 

6,0 
18,0 

58,8 

57,0 

52,0 

0,7 

44,4 

47,8 
42,8 
52,8 

13.46,0 
59,5 
16,5 


52,8 
25,2 
52,6 
20,2 
0,0 
40,9 


13, 
13 

17. 

7. 

26, 

40. 

21  . 
6. 
14.36. 
15.34. 
16.13. 
16.13. 
16.17- 
17.25. 

20.    7. 
20  .  26  . 


8. 

8. 
15. 
16. 
16. 
17. 


27. 
29. 
34, 
13. 
13, 
25. 


8.33 
14.  6 
14.36 
16  .  13 
16.  12 
19.41 
20.  7 
20.25 


.19,6 

.38,7 
.12,7 
.26,9 

.27,6 
.36,5 
.31,4 
.13,6 
.29,0 
.14,6 

39,0 
,39,4 
,  13,0 

17,6 

,  11,3 

,25,2 
29,3 
39,6 

39,8 

20,6 

32,4 

14,3 

,    8,4 

6,0 
14,3 
58,6 


8. 
18. 
19. 


35. 
30. 
41  . 


13.21 . 
14.36. 
15.34. 
16.  13. 
16.12. 
16.  17. 
19.41. 
19  .  45  . 
20.  7. 
5.    3. 


2,510 


0,2 
3,4 

42,4 


4. 

7. 
34. 


1,9 
0,2 
6,5 

42,5 

14,3 

30,0 

3,9 

40,0 

6,3 

34,0 

14,0 

0,4 

15,7 
13,9 
18,3 


8  .  48  .  56,6 


Mean  of 
Wires. 


16.  12.36,33 
16  .  12  .  40,44 
16.16.53,70 
20  .  6  .  31,25 
20  .  25  .  44,07 


9 
12 
14, 
14 
15, 
16, 
16, 
16, 
17 
20, 
20', 


39  ■  45,61 
57  .  37,1 

5  .  48,45 
35  .  27,80 
33  .  48,35 
12.31,52 
34,53 
54,01 
57,72 
31,55 
34,70 


12 
16 
24 
6 
25 


8  .  26  .  28,33 
8  .  28  .  42,35 


15.33. 
16.  12. 
16.13. 

17-24. 


48,79 

57,17 

0,14 

58,15 


8. 
14, 
14. 
16. 
16. 
19. 
20. 
20. 


32  .  37,87 
5  .  49,35 
35  .  28,70 
12  .25,17 
12  .  28,27 
40 .  25,20 
6 .  32,80 
25  .  15,69 


8  .  34  .  19,32 
18  .  29  .  8,22 
19.40.25,81 


12.57. 
14.35. 
15.33, 
16.  12, 
16.12. 
16.16. 
19  .  40  , 
19  •  44 . 
20.  6, 
5.  2, 

10.  3, 

20.  6, 

7.33, 


43,9 
.  28,85 
,  49,42 
,  20,57 
,  23,80 
,55,17 
,  25,66 

53,37 
,  32,34 
,  2,59 

,  34,69 
.  32,97 
,  34,47 


8  .  48  .  13,77 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

b: 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 


L 


(a)  Clouded. 

(6)  Very  unsteady. 

(c)  Very  hazy. 

(d)  Unsteady. 

(e)  The  seconds  evidently  too  great  by  30. 


(/)  15,20  subtracted. 

is)  Very  hazy  and  unsteady. 

(A)   Very  hazy. 

(i)    Unsteady  and  very  faint. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  "Wire. 


h.     m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m.      s. 


Aug.  2 


Auar.  4 


Aug.  6 


Aug.  7 


(a)  Venus  1  L... 
(6)  Polaris  S.P... 

e  Bootis 

(e)  Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 

a'  Capricorni. 
(d)  Uranus 


Arcturus . . . 

(c)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 


0  1L. 
0  2L. 


Aug.  8 


(e) 


0  IL 

0  2L 

Arcturus . . . 
6  Bootis .... 
/3  Serpentis 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
a  Ophiuchi 
a  Lyrae  .... 
/3  Lyrae  .... 
/3  Aquilae. . ; 
Uranus  .... 


(e)  Pollux 


(e) 


Aug.  10 


Aug.  n 


a  Cor.  Bor  . . . 
a  Aquilffi  . .  . , 

/3  Aquilae 

a/'  Capricorni. 

Uranus 

a  Cygni 


(/)01L 

02L 

(/) Venus  IL... 
(g)  Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . . 

f  Ophiuchi . , . 

f  Herculis  .. . 

t]  Ophiuchi . . . 

J    1  L 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

•   a^  Capricorni. 

Uranus 

a  Cygni 

Mercury  2  L. 


y  Bootis. 


43,0 
36,7 


2,7       16,8 
41.43,5  49.38,5  57.41,5 


58,2 


51,5 
8,0 

6,7 
38,5 


43,7 
56,4 

32,7 
45,9 
5,8 
42,6 
33,6 
48,3 


17,6 
16,0 
56,6 
12,8 
4,7 
0,9 

38,6 

43,7 
12,7 
50,7 
54,3 
38,4 

58,2 

10,4 

34,8 

1,8 


1,0 
59,4 
50,0 
24,6 
15,0 
54,6 
43,2 
12,0 
50,0 
34,7 
37,7 
57,7 


54,0 

5,2 
22,0 

20,5 


56,3 

57,6 
10,2 

47,5 
59,4 
20,3 
58,0 

47,7 


5,8 
30,9 
33,0 
12,5 
26,2 
19.0 
16,0 

53,5 
57,3 
26,0 
4,3 
8,6 
57,7 

12,5 
24,0 
48,4 


19,7 
14,9 
15,7 

3,8 
39,5 
32,0 
11,7 
56,4 
25,4 

4,0 
48,9 
56,6 
12,6 


13,6 
4,7 


19,0 

35,7 

34,7 
7,6 


29,0 


11,5 
24,0 

1,6 
13,5 
34,4 
13,0 

1,5 
16,4 


44,5 
50,0 
28,2 
40,1 
33,2 
31,0 

8,4 
10,9 
39,4 
18,0 
23,0 
16,0 

26,4 

37,9 

1,9 

29,9 


28,0 
31,0 
18,0 
53,9 
48,8 
26,9 
10,1 
38,6 
17,8 
3,1 
1.5,5 
26,5 


22,8 
32,9 
49,2 

49,4 


24,7 

25,8 
38,3 

15,5 

27,6; 

49,0 
28,0 
15,7 


34,2 
58,6 
7,7 
45,0 
53,8 
47,7 
46,4 

23,9 
24,6 
52,8 
32,2 
37,2 
35,0 

40,5 
52,2 
15,8 


47,6 
41,9 
46,8 
32,0 
9,0 
6,3 
43,4 
23,7 
52,7 
31,2 
17,8 
34,8 
41,4 


30,6 

5.43,5 
44,0 
34,4 


46,8 
3,0 

4,6 
35,5 


39,6 
52,4 

29,7 
41,5 
3,5 
43,9 
29,5 
44,3 

12,0 

24,9 

0,6 

7,2 
1,8 
2,2 

39,0 
38,3 
6,0 
46,0 
51,7 
54,0 

54,6 

6,3 

29,5 

57,8 


56,0 
2,9 
45,9 
23,5 
23,9 
59,6 

37,9 
6,0 
45,3 
31,4 
53,3 
55,7 


15,2       32,5       49,7         7,1       24,4       41,9,14.23.59,0 


43,8 

13.41,5 

59,4 


51,6 

1,0 

16,8 

18,3 

52,8 

53,8 
6,2 


10. 
13. 
14, 
16, 
16, 
20. 
20. 


8  .  57,7 


36. 
13, 
12, 

7. 
25. 


14,2 
3,0 


14,5 
31,0 


14.  6.33,7 
16.13.  3,6 
16. 12 


9- 
9. 


43,5 
55,6 
17,6 
58,6,14 
43,715 
.  ...  16 
2,516 
25,7,17 
41,8  18 
16,918 
20,619 
15,720. 
17,0   7 


2.  8,3 
4 .  20,3 

6 .  57,4 

8  .  10,0 

6 .  32,0 

36.  14,0 

36 .  57,6 

13.  12,7 

13 

25  .  39,3 
29 .  59,3 
42  .  33,0 
45  .  34,2 
24  .  30,0 
33  .  32,6 


54,015.26.  9,3 
51,8  19  •  41  .  5,2 
20,2  19  ■  45  .  33,7 
59,8,20.  7.13,4 
6,0  20  .  24  .  20,0 
13,020  .  34  .  31,8 


8,5 
20,1 
42,8 


9 
9 
10 
16 
16,016 
9,716 
19,016 
59,216 
37,817 
41,0  18 
15,.5,18 
50,7,19. 
19,7,19 
59,0,20 . 


.  17-22,8 
.  19  .  34,3 
.  45  .  56,6 
.  13  .  26,2 

.13 

.  26  .  23,0 
.  33  .  34,7 
.  59  .  14,0 
.  26 .  52,5 
.  29  .  58,0 


,42 

41 

.45 

7 

46,0|20  .  24 

.34 

.43 


12,3  20. 
9,9i 


.31,8 
.  5,0 
.  33,0 
.12,6 
.  0,7 
31,1 
24,6 


10.  8.16,49 
12.57.41,7 
14  .  35  .  28,77 
16  .  12  .  19,70 
16.  12.22,80 
20.    6.32,98 


20  .  24  .  49,39 

14.  5.49,70 
16.  12.21,30 
16.  12.24,60 


9. 
9. 


1  .  25,76 
3  .  38,26 


9.  5, 
9.    7. 

14.    5, 

14.35. 

15.36. 

16.12. 

16.  12. 

17.24. 

18. 29. 

18.41 . 

19  .  44  . 

20 . 23  . 
7.32. 


15,41 
27,65 
48,95 
28,30 
15,61 
30,42 
34,13 
58,38 
7,53 
44,69 
53,56 
47,45 
46,59 


15.25.23,81 
19.40.24,54 
19.44.52,97 
20  .  6  .  32,05 
20  .  23  .  37,26 
20.33.35,13 


9 
9 
10 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
20. 
20. 
20. 
8. 


.16. 
.  18. 
.45, 
.  12. 
.  12. 

25. 

32. 


40,50 
52,17 
15,69 
43,92 
47,77 
42,07 
47,07 
31,84 
8,69 
6,43 
43,36 
2.3,86 
44 .  52,48 
6.31,41 
23.  17,52 
33 .  34,47 
42  .  41,20 


26 

29 
41 
40 


14.23.    7,12   B. 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 

B. 

B.I 

B. 

B 

B 

B. 

B. 

B 

B. 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B 


(a)    Faint.      13,83  subtracted. 
(6)    Very  unsteady.  (c)    Very  hazy, 

(rf)    The  seconds  are  apparently  too  great  by  1 3,  but 
it  is  probable  that  a  small  star  was  mistaken  for 


Uranus.     No  result  is  deduced  from  this  obser- 

servation. 
(e)    Very  faint.  (/)  Unsteady. 

(^)  Barely  visible. 


d2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Monti). 


Name  of  Star 
or  PlaiKit. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m. 


Mean 
of  Wires. 


A. 


Aug.  11 
Aug.  13 
Aug.  iG 


Aug.  17 


Aug.  19 


Aug.  20 
Aug.  2 1 


Aug.  24 


£  Bootis . 

J  IL... 


©IL. 
0  2L. 


©2L..... 
0  Bootis . . . , 
a  Cor.  Bor. 
a  Aquilae.. 
13  Aquilae . . 
Uranus . . . . 
a  Cygni ... 
a  Aquarii . . 
6  Aquarii .  . 
A'^  Aquarii . 
X  Aquarii. . 
D  2L 


01L.... 
0  2L.... 
a  Aquilae . 


0  IL 

0  2L..._.... 
a  Draconis . . . 

Arcturus 

7  Bootis 

c  Bootis 

2  Bootis 

a  Cor.  Bor.  . . , 
o  Ophiuchi . . , 

a  Lyrae 

ft  Lyrae 

a  Aquilae. ... 
ft  Aquilae  ... 
ft*  Capricorni. 

Uranus 

a  Cygni ..... 
ft  Aquarii.  . . . 
«  Aquarii  . .  . 


a  Serpent!  s . 


(«) 


0  IL 

0  2L 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 

a  Ophiuchi 

a  Lyra 

ft  Lyrae 

(t  Aquilae 

ft  Aquilae 

a  Cygni 

a  Aquarii 

*5,()'".N.r.D.I5''.31' 

a  Cor.  Bor 


41,9 
33,7 

19,3 
31,0 

46,0 
43,9 


43,0 
12,0 
38,0 
38,0 
17,3 
5,0 
35,0 
58,0 
45,2 

20,1 
30,1 
43,6 

47,6 
58,0 
4,7 
5,5 
15,7 
41,8 
44,5 
38,6 
16,4 
15,4 
55,9 
43,9 
12,8 
50,8 
12,7 
S8,7| 
51,0 
18,3 

7,6 

12,4 
23,1 

57,5 


16,7 
15,5 
56,0 


12,8 

38,6 

18,0 

5,8 

38,1 


56,7 
48,2 

33,2 
44,3 

0,0 
0,4 
52,9 
56,5 
25,5 
53,2 
57,0 
30,7 
19,0 
48,6 
11,8 
59,0 

33,8 
44,2 
56,9 

1,4 
11,9 
36,7 
19,6 
33,0 
56,8 

0,6 
53,4 
30,0 
32,3 
11,8 
57,5 
26,0 

4,5 
27,0 
57,8 

4,6 
31,4 

21,3 

26,3 
36,6 


14,6 
30,2 
32,8 
12,3 
57,5 
26,1 
57,8 
31,5 
55,7 

53,3 


11,8 
2,5 

46,7 
58,2 

13,7 
16,2 

7,7 
10,2 
39,0 

7,7 
15,3 
44,0 
32,9 

2,4 
25,0 
13,0 

47,7 
58,0 
10,5 

14,6 
25,4 

8,4 
33,4 
50,1 
12,2 
17,0 

8,2 
43,6 
49,6 
28,0 
11,3 
39,5 
18,0 
41,7 
16,3 
18,1 
44,7 

34,6 

40,2 
50,7 
25,6 


27,0 
17,3 

1,1 

12,7 

28,1 
32,8 
23,0 
23,9 
52,8 
22,0 
34,5 
57,7 
46,0 
15,7 
38,8 
27,0 

0,9 
12,2 
24,1 

28,3 
39,3 
40,8 
47,5 

7,7 
27,7 
33,2 
23,7 
57,3 

7,1 
44,2 
25,0 
53,1 
31,7 
55,9 
35,4 
31,6 
58,1 

48,5 

54,5 
4,3 


43,7 
49,9 
28,2 
11,0 
39,4 
1 6,2 
44,8 
45,4 

8,2 


43,5 
57,3 
7,3 
44,2 
24,9 
53,0 
35,3 
58,5 
35,8 


42,2 
32,0 

15,4 
26,3 

42,0 
49,0 
37,9 
37,6 
6,4 
36,0 
53,3 
11,0 
59,8 
29,6 
52,2 
41,0 

15,3 
26,1 
37,8 

42,7 
53,2 
13,0 

1,4 
25,0 
42,8 
49,3 
39,0 
11,6 
24,0 

0,6 
38,3 

6,9 
45,9 
10,3 
54,3 
45,1 
12,2 

1,9 

8,3 
18,2 
54,7 


11,8 
24,2 

0,3 
38,5 

6,8 
54,8 
12,2 
26,0 


57,1|14.  36. 12,5 
46,818.27.    1,4 

28,8    9.28.42,3 
40,5    9.30.54,3 


23,5       39,0 


14.35.27,03 
18.26.  17,42 

9-28.    0,97 
9.30.  12,47 


55,8  9. 
4,9  15  . 
53,4  15. 
50,8  19. 
20,3,19  . 
50,0'20  . 

12.4  20. 

24.5  21  , 
13,922 
43,022 

6,0|22 
54,7  23 


9,7 
21,0 


4,7 


29,2 
39,9 
51,5 


56,6 

7,1 

44,8 

16,5 


4,6 
31,2 
38,0 
6 .  27,4 
32 .  56,4 

42  .  19,6 
37.    8,9 

43  .  42,6 
45  .  53,4 

.  41  .    5,0 


9.51. 
9-^3. 
:13.5Q. 
;i4.  6. 
41,8114.23, 
58,014.36. 


5,6 
53,9 
25,2 
41,418 
16,4 
51,7 
20,1 
59,9 
24,2 
13,2 
58,8 
25,6 


1.5,4 


V 

26 

25 

29 

18.42 

19.41 

19-45 


10,3 
21,9 
17,0 
31,4 
59,6 
13,4 
21,8 


20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 


7 
22 
34 
21 
55 


38,4 

58 

32,3 

5,4 

33,7 

13,7 

38,5 

32,0 

.  12,0 

,38,5 


B. 
B. 

B. 
B, 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

19.40.24,20  B, 


9.41  . 
15.  6. 
15.25. 
19 .  40  . 
19.44. 
20 . 22  . 
20 . 33  . 


21  . 

22. 


22.32 
22  .4] 
23.36 


27,90 
32,60 
22,98 
23,81 
.  52,80 
.  21,64 
.  34,53 
.  57,60 
.  46,29 
.15,81 
•  38,77 
.  26,97 


9.43.    1,37 
9-45.11,98 


50. 

52. 


13.57 ■ 

14.  5. 
14.23. 
14.35. 

15.  6. 
15.25. 
17.24. 


15.34.29,5 


21,9 
31,8 


12,7 
25,6 
41,3 
16,2 
52,3 
20,7 
13,7 
25,1 
15,8 

53,6 


,35,7 
,  45,9 
.  2.3,5 


58 
0 

15 

15 

25 

29 
,42 

,40 

,  45  .  34,2 
.  34  .  32,0 
.  55  .  38,6 
.47.    6,2 


.39,1 
■59,0 
.  32,3 


.29 
,41 


19.40 
19  •  44 
20.  6 
20.21 
20.33 
21  .20 


28,79 
39,55 
40,77 
.  47,90 
.  7,56 
.  27,.';3 
.33,14 
.  23,64 
.  57,50 
.  6,90 
.  44,17 
.  24,73 
.  53,16 
.  32,07 
.  55,76 
.  35,39 
.  31,60 


21  .54.  58,40  B, 


15.33.48,40 


9. 
10. 


57 
0 


15.26.    8,7 


16.  14 
16.  14 
17.24 
18.29 
18  .41 
19.40 
19.44 
20.33 
21  .54 
1  .44 


.  54,19 

•  4,37 
.  40,32 
.  43,60 

-  57,77 

-  7,14 
.  44,21 
.  24,84 
.  53,28 
.  35,49 
.  58,39 
.35,81 


15.25.23,48 


(a)  The  planet  scarcely  visible. 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


3a 


Day  of 

the 
Month. 


Aug.  24 


Aug. 


Aug.  26 
Aug.  27 


Aug.  28 


Aug.  29 


Aug.  30 


Sep.  2 


Sep.  3 


Name  of  Star 
or  Planet. 


a  Serpentis . 
S  Ophiuchi . 
/3  Lyrae  . . . . 


©  IL 

©  2L 

(a)  Venus  1  L. . . . 

(6)  a  Lyrae 

{b)  /3  Lyrae 

(6)  a  Aquilae 

/3  Aquilse .... 

a}  Capricorni. 

«  Cygni 


Pollux  . 


(c)  ©IL 

©2L 

Mercury  1  L. 
Venus  1  L. . . . 
Polaris  S.P.... 
Arcturus 


Arcturus . . , 
a  Ophiuchi 


©IL 

©2L 

Mercury    1  L. 
{d)  Polaris  S.P.... 


©  IL 

02L. 

a  Ophiuchi 
a  Lyrae  .... 

(3  Lyrae 

a  Cygni  . . . 


©IL. 
©2L. 


Sep.  4 


©IL 

©2L 

(e)  Mercury   1  L. 
Polaris  S.P.... 

£  Bootis 

2  Ophiuchi .. . 
ti  Ophiuchi  . . 

a  Lyrae 

/3  Lyrae  ...... 

Procyon 

Pollux 


©  IL.... 
©2L.... 
a  Aquilae. 


II. 


7,3 
40,2 
55,9 

57,9 
7,8 
50,6 
15,5 
55,9 
43,8 
12,7 
27,0 
39,0 


17,9 

27,3 

8,9 
41,6 


5,5 

5,3 
16,2 

36,8 
45,8 


33.51,5 

15,5 

24,8 


15,7 
55,6 
37,9 

9,8 
18,1 

46,6 
55,5 


21,0 
53,8 
11,5 

11,7 
21,1 
4,4 
32,4 
12,0 
57,5 
25,9 
40,4 
57,7 

16,9 

31,6 
40,9 
22,7 
55,1 


III. 


19,6 

19,5 
30,0 

50,4 
59,7 
53,5 
41.53,5 

28,8 
38,0 
29,5 
32,9 
11,7 
57,3 

23,0 
31,5 

0,8 
9,3 


34,4 

7,1 

27,8 

25,3 
35,0 
17,8 
49,9 
27,9 
10,4 
39,4 
54,1 
16,3 

32,0 

45,4 
54,9 
35,9 
8,4 
49.48,5 
33,5 

34,0 
43,7 

3,9 
13,2 

7,8 


41,2 
39,9 
15,3 
14,4 
54,8 
35,7 
0,7 

23,7 
32,3 
43,1 


56,0 
53,0 
29,1 
31,3 
11,0 
49,3 
15,8 

37,1 
46,2 
56,4 


IV. 


42,6 
51,6 
43,3 
49,6 
28,1 
15,7 

36,3 
45,1 

13,7 
22,5 
13,3 
49.54,5 
11,4 

6,4 
42,6 
48,1 
26,9 

3,1 
31,1 

50,9 
59,9 
10,1 


VI. 


m.    n.      m. 


47,8 
20,7 
44,0 

39,0 
49,0 
31,3 

7,0 
44,0 
24,7 
53,3 

8,9 
35,5 

47,6 

59,8 
8,8 
50,4 
22,1 
57.55,0 
48,2 

47,9 

57,4 

17,6 
26,7 
21,5 
57.57,0 

56,7 
5,5 

57,7 
6,9 

44,0 

34,9 

50,2 
58,8 

27,6 
36,0 
17,2 
57.56,0 
26,8 

19,9 
56,8 
6,0 
43,0 
16,5 
46,5 

4,7 
13,8 
23,7 


1,9 

34,1 

59,9 

52,7 

2,7 

44,8 

24,4 

0,4 

38,2 

6,6 

22,3 

54,2 

2,5 

13,0 
22,5 

3,9 

35,5 

5.56,5 

2,8 

2,6 
11,3 

31,4 

40,4 

34,8 

5.58,5 

10,3 
19,3 
11,3 
24,1 
59,9 
54,0 

3,9 
12,7 

41,0 
50,0 
30,7 
6.  3,5 
42,1 
33,6 
10,6 
23,2 
59,6 
30,1 
1,4 

18,2 
27,0 
37,2 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


15,6,15. 
47,6:16. 
16,0,18  . 


34,. 

4. 

42, 


29,5 

1,4 

32,1 


6,8,10.  13.20,7 
16,4:10.  15 


58,4  11  .53. 
41,3jl8.29. 
I6,3jl8  .42. 
51,9,19-41. 
20,1119.45. 
35,720.  6. 
13,0  20.34. 


17,9 

26,7 
36,0 

17,7 
48,8 


11,7 
58,6 
32,6 
5.7 
33,5 
49,6 
32,2 


7  .  33  .  32,8 


16,9 


20 .  40,6 

22  .  49,7 

47  .  30,6 

■    2.    2,7 

'6. '314 


ft.    m.      s. 


16,714.    6.31,1 

25,117.25.38,9 

44,9,10  .  27  .  58,7 
54,lil0.30.  8,0 
48,7lll  .  1  .  1,6 
.  ...  13 


24,1 
32,8 
24,7 
41,0 


10, 
10, 
17, 
18, 


16,2  18 
12,920 


16,7 
26,0 

54,6 

3,5 

44,6 

57,0 
47,0 
24,2 
40,1 
15,4 
43,6 
17,2 


31. 
33. 
25. 
29. 
42  . 
34. 


37,7 
46,7 
38,5 
58,2 
32,0 
31,8 


10  .  42  .  30,5 
10  .  44  .  39,8 


46. 
48  . 
32  . 
22  . 
36. 
4. 
25, 
29. 
42  , 
28. 


8,3 
17,1 

57,7 
4,0 

0,4 
38,0 
57,6 
31,1 
57,0 


33  .  32,4 


31,710.49.4,5,3 
40,9!l0.51  .54,8 
51,0|l9.41.    4,7 


15, 
16, 
18, 


33  .  48,22 

3  .  20,70 

41  .  43,88 


10. 12. 
10.  14, 


52 

29 
41 


19-40 
19-44 
20.  6 
20  .  33 


39,18 
48,84 
31,28 

7,02 
44,16 
24,60 
53,07 

8,29 
35,41 


7.32.47,38  B 


10 .  19 .  59,29 

10.22.    8,59 
10  .  46  .  50,58 
12  .    1  .  22,03 
12  .  57  .  53,3 
14  .    5  .  48,23 

14.    5.48,16 
17  .  24  .  57,49 

10.27.17,67 

10  .  29  .  26,84 

11  .    0.21,26 
12.57.55,6 


10.30 
10.. 33 


.  56,53 
.    5,53 


17  .  24  .  57,30 


18  .29 
18  .  41 


6,86 
,  43,93 


20  .  33  .  34,91 

10.  41  .  50,05 
10  .  43  .  58,86 


10  .  45  , 
10.47. 

1 1  .  32 . 
12.57. 
14.35. 
16  .  3  . 
17.24. 
18.  29. 
18.41 . 


28 
32 


27,52 
36,27 
17,17 
58,0 
26,66 
20,03 
56,66 
5,82 
4,3,11 
16,47 
46,45 


10.49.  4,51 
10.51  .13,56 
19  .  40  .  23,74 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B, 

B. 
B.i 

B. 
B. 
B.I 
B. 

B. 
B.i 
B.I 
B. 
B.' 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B.: 

B.i 


(a)    Faint  and  very  unsteady. 
(6)    Very  clear  and  steady, 
(c)    Faint  and  very  unsteady. 


{d)    8"".  0',5  added  to  the  mean, 
(t)     13,53  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  I'laiiet. 


II. 


III. 


IV. 


wi.    s.        m.   s. 


VI. 


VII.  Wire. 


/(■     m. 


Mean 
of  Wiles. 


Sep.  4 
Sep.  5 

Sep.  6 


Sep.  7 


Sep.  8 


Sep.  9 


Sep.  10 


/3  Aquarii. 
a  Aquarii. 


Sirius. . . 
Procyon. 
Pollux. . . 


0  IL.... 
O  2L.... 
a  Aquilae. 
p  AquilsB. 
Uranus . . . 
a  Cygni  . 


(a)  Venus  1  L. . 

(6)  Polaris  S.P. 

Arcturus. . . 


(0  0  IL 

0  2L 

((f)  Venus  1  L 

(e)   Polaris  S.P 

(/)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

>)<6,7".N.p.D.110>'.10' 
>|<5,6'".N.p.D.108''.6'. 

d  Sagittarii 

e^  Sagittarii 

a  Aquilae 

a'  Capricorni 

Uranus 

a  Cygni 

ft  Aquarii 

(g)  a  Aquarii 

N  Aquarii 

\  Aquarii. 


0  IL 

0  2L 

(A)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

a  Ophiuchi  . 
(A)  D  IL 


{i)   Polaris  S.P 

{k)  Arcturus 

*.5,6'".N.p.D.109''.12 

e^  Sagittarii 

a  Aquilae 

ft  Aquilae 

J  IL 


a  Aquarii. 


50,2 
17,2 

50,1 

35,6 

0,6 

37,3 
45,1 
42,0 
11,0 
50,2 
37,1 

16,8 


3,8 


57,7 
42,2 


9,7 


S5,6 
43,6 
51,0 
58,1 
41,9 
25,0 
36,7 
36,1 
49,1 
15,8 
34,0 
56,8 

25,4 
33,8 
36,7 


13,9 
18,2 


3,0 
0,5 
57,8 
40,7 
10,2 
43,6 
15,6 


4,0 
30,5 

4,0 
49,1 
15,3 

50,7 
59,0 
55,7 
24,4 
4,6 
55,7 

30,7 

17,7 


11,1 
55,8 


16,9 
44,0 

17,7 

2,9 

30,9 

4,2 

13,1 

9,6 

37,9 
18,8 
14,5 


30,9 
57,6 

32,0 
16,1 
45,8 

17,8 
26,7 
23,7 
51,6 
33,0 
34,0 


43,6       57,5 
'57.56,5 
32,0       46,5 


26,8 
50,0 
58,1 

5,6 
12,3 
55,6 
38,5 
51,0 
55,0 

2,7 
30,0 
47,1 
.10,7 

38,8 
47,2 


42. 


54,3 
28,0 
32,1 

2,5 
16,9 
14,8 
12,0 
54,8 
23,7 
57,8 
28,9 


16,7 

24,8 

9,9 


38,7 


4,4 
12,5 
19,4 
26,0 

9,2 
52,2 

5,7 
13,8 
15,9 
42,7 

0,8 
24,3 

51,9 
0,8 
5,5 


41,5 
46,7 

49.58,5 
31,1 
29,0 
25,6 
7,9 
37,0 
11,9 
42,2 


44,2 
11,2 

46,2 

30,0 

0,7 

31,6 
40,0 
36,9 
5,4 
47,5 
52,6, 


58,021  .21  .  11,7 
24,721.55.38,1 


0,4 
43,8 
16,5 


44,910 
53,710 
50,719 
18,919 
1,8  20 
11,5  20 


10,3       24,7 

6.  4,5  14.  5,5 

1,0       15,0 


30,0 

38,3 

23,6 

57.58,5 

55,4 
18,7 
26,3 
33,7 
40,2 
22,7 
5,9 
20,0 
32,9 
2.9,3 
55,4 
15,1 
38,1 

5,7 
14,6 


43,7 

52,1 

36,8 

6.  4,5 

7,8 


36. 
28. 
33. 

56. 
59. 
41  . 
45. 
20. 
34. 


14,3 
56,7 
31,9 

58,8 
7,1 
4,1 
32,1 
16,0 
30,6 


12  .  50  .  38,2 
13.22.  6,5 
14.    6.29,4 


55,4 


45,9 
43,3 
40,1 
21,8 
50,8 
26,8 
55,7 


32,6 
40,8 
48,1 
54,5 
36,2 
20,2 
33,9 
51,8, 
42,9 
9,3 
28,6 
51,8 

19,4 
28,5 


9,3 


0,1 

57,5 
53,7 
35,5 

4,3 
41,2 

9,2 


57,211 
5,911 

50.2  12 
14.  3,513 
16. 

24,916 

46,618, 

55,0 

2,4 

8,3 
49,8 
34,0; 
48,4; 
10,7: 
56,121 

23.3  21 
42,0  22 

5,1  22 


18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 


32,7 
41,8 


23,0 
31,5 


12,1 

7,9 

49,1 

17,7 


4.11,0 

6  .  19,3 

55.    4,1 

22  .    2,5 

21  .  36,6 

21 

0,7 

8,5 

16,8 

22,6 

3,6 

47,8 

2,7 

29,9 

10,2 

37,0 

55,7 

18,9 


11  . 
11  . 
16. 
16, 

17. 
19 


7. 

9. 
21  , 
20. 
25. 
59  ■ 


13.22 . 

14.    6. 

19.  6. 
119.31  . 

19.41, 

19 .  45  . 
54,821  .  1  , 
23,021  .55. 


45,9 
55,4 


36,9 
44,4 

3,5 

25,9 
22,0 

2,9 
31,2 

9,6 
36,6 


21  .  20  .  30,84  B. 
21  .54.57,62  B. 


35.32,10  B. 
28  .  16,.'?2  |B, 
32,  45,96 1 B. 


10.56.17,90 
10.58.26,39 
19-40.23,24 
19.44.51,61 
20.  19.33,13 
20.33.33,71 

12.49.57,40 
12.58.    1,4 
14.    5.46,49 


11  .    3 

11  .    5 

12.54 

12.58 

16.20 

16.20, 

18  .  40  , 

18  .  42  , 

19.  5, 

19  .  30  , 

19  .  40 . 

20.  6. 
20.19. 

20  .  33  . 
21 .20. 
21 .54. 
22  .  32  . 
22  .  41  . 


30,10 
38,46 
23,23 

0,4 

53,20 

55,70 

.  18,38 

.  26,40 

.  33,86 

.  40,28 

.  22,71 

.    6,23 

.  19,77 

.  32,88 

•  29,46 

.  56,22 

■  14,76 

37,96 

5,69 
14,59 


17  .  24  .  55,43 


12.  58.  2,5 
14.  5.45,74 
19.  5.43,30 
19  .  30  .  39,87 
19.40.21,81 
19  .  44  .  50,70 
21.  0.26,.53 
21  .  54  .  55,89 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.I 

B.! 

B 

B 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Very  much  motion. 
12'".  l',9  subtracted. 
13,62  subtracted. 
Very  unsteady. 
12"'.  l',9  subtracted. 
(/)  Very  faint. 


(g) 
(h) 

(0 


Bad  observation. 

Very  faint :  not  at  all  to  be  relied  on. 
is  made  of  these  observations. 
r,0  added  to  the  mean 
14',34  added. 


No  use 
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Day  of 

the 
Monti  I. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV, 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Sep.  11 


Sep.  12 


Polaris  S.P. 
a  Serpentis. 


(«)0 
0 


Sep.  13 
Sep.  14. 


Sep.  15 


IL 

2L 

Mercury  1  L. .  . . 

Polaris  S.P 

(6)  Venus  1  L 

a  Cor.  Bor 

S  Ophiuchi 

24  Ursae  Minoris. 

e^  Sagittarii 

a  Aquilae 

/3  Aquilse 

a}  Capricorni  .... 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

0  Aquarii 

Piazzi  206 

\  Aquarii 

t^  Piscium 

})  IL 

S  2L 


(c) 


id) 


0  IL. 


01L 

02L 

\Jy  Androraedae 

8  Piscium 

Polaris 

})   2L.. 

(e)  96  Piscium .... 

o  Piscium 

Castor 

(y)  Procyon 

Pollux 

Regulus 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Cor.  Bor 

a  Seiijentis 

(g)  Jupiter   1  L 

Jupiter  2  L 

a  Ophiuchi 

Sagittarii 

>t;  N.p.D.  106".  31'. 

a  Aquilse 

/3  Aquilae 

a'  Capricorni .... 

Uranus 

a  Cygni 

ft  Aquarii 


33.56,5 

11,6 
19,9 

44,5 

33.56,5 

29,5 


17,9 


41 


19 


5,0 
57,0 
40,7 

9,4 
23,7 
35,5 
47,7 
14,3 

2,9 
52,9 
55,7 

6,6 

7,7 
28,6 

47,1 


23. 


33,1 
57,8 
.56,0 
42,7 
50,0 
50,7 
,22,5 
11,4 
54,1 
22,6 
37,3 
53,7 
1,4 
28,2 
16,3 
6,7 
9,9 
20,2 
21,3 
42,1 

0,9 


21,6 
30,2 
34^3 
3,1 
34.33,5 
59,3 
22,5 
36,6 
46, 
33,6 
58,5 
26,9 

33.50,5 
2,0 

34,4 
3,8 

31,1 


12,6 
49,2 
21,6 
39,7 
8,7 
22,8 
54,3 
34,3 
47,2 


35,8 
44,1 
53,5 
16,6 
42.35,5 
13,2 
36,2 
50,3 
2,3 
46,4 
13,4 
40,5 

41.53,5 
16,1 
49,3 
16,9 


48,5 
26,1 

3,6 
35,7 
53,5 
22,2 
36,7 

8,8 
53,3 

0,9 


49- 


27. 


'i9-55,5 
31,6 


38,3 
47,0 
11,4 
53,5 
56,6 
4,9 
3,6 
37,0 
25,6 
7,5 
36,3 
50,4 
12,3 
14,9 
41,9 
30,1 

20,9 
23,4 
33,5 
35,5 
55,7 


57-56,5 
45,3 

52,2 

0,3 

24,7 


31 


14,6 

48,3 
57,7 
12,9 
30,5 
50.34,5 
27,0 
50,0 

4,1 
18,2 

0,3 
28,6 
54,2 


30,0 

4,8 

30,5 

59,7 


39,9 
17,2 
49,8 

6,9 
35,1 
50,5 
22,9 
12,1 
14,2 


10,4 
20,6 

17,7 
.51,5 
39>3 
21,4 
50,1 

4,8 
31,7 
28,5 
55,5 
43,8 
34,3 
36,8 
47,1 
49,2 

9,3 

28,1 


6.  6,5 
58,2 


12,4 


2,2 
11,4 

32,7 
44,7 
58.39,5 
40,9 

3,7 
17,7 
34,5 
14,2 
44,2 

8,1 


57. 


55,5 

44,5 
20,3 
44,2 


16,6 
53,7 
31,7 

4,1 
20,5 
49,0 

4,8 
36,7 
31,2 
27,7 


13,9 
38,4 
6.  6,5 
23,8 
35,8 
31,1 
36.  5,5 
53,1 
35,0 

3,5 
18,8 
50,2 
41,3 

8,9 
57,3 
48,2 
50,4 

0,9 

3,5 
23,1 

41,7 

16,5 
24,9 
51,8 
58,2 


27,2 
51,3 


40.19 


54,9 
17,4 
31,4 
50,4 
27,6 
59,7 
22,1 


58,3 
35,1 

57,9 
28,3 


7,1 
46,2 
17,9 
34,4 

2,9 
18,5 
51,6 
50,2 
41,3 


11  , 
11  . 

12. 

13. 

13. 

15, 

16. 

18, 

19. 

19. 

19. 

20, 

20, 
S5,6J21  . 
23,2|21  , 
11,022. 
2,122, 
3,7  22  . 
14,l[22, 
17,423  , 
37,0  23, 


50,7 
44,6 
19,5 
6.9 
48,6 
17,1 
32,7 


13.22.    5,5 
15.34.25,9 


41,1 
5,1 
5,5 


14, 


55,5 

29,2 
38,1 
10,7 
11,6 
,45,5 

9,1 
31,5 
45,3 

5,8 
41,3 
14,8 
35,8 


5,6 
58,2 
44 .  35,0 
31  .21,0 
41  .  2,4 
45  .  30,6 

6 .  46,9 
33. 
21  , 
55. 

6. 
34. 
42, 
50, 

3. 

5, 


8,9 
36,9 
24,8 
15,6 
17,3 
27,7 
31,3 
50,6 


11.22.    9,3 


11  , 
11  , 
23. 
0. 
1  . 
1  , 
1  . 
1  , 
7. 
7. 
7- 
9. 


25.43,1 
27.41,8 
36 .  30,0 
38  .  25,1 
46,5 
23,0 
46,1 
59,3 
21,3 
54,4 
30,2 


22 
6 
18 
34 
22 
28 
33 


57  .  49,7 


14.   I,5;i3. 

13,2;i4. 

50,1  15. 

11,415. 

.  ...!l6. 

45,916. 

21,217. 
0,419, 

31,5;i9. 

47,819. 

16,319. 

31,8  20, 
6,2  20  , 
9,120, 

54,4  21  , 


6.27,5 
26.  5,4 
34  .  24,8 
24  .  57,7 

24 

25 

6 
28 
41 
45 

6 
19 


35,0 
14,9 
45,8 
1,4 
29,6 
45,9 
20,8 
34  .  28,0 
21  .    8,5 


12.58. 
15.33. 


0,1 

45,14 


11  . 
11. 

12. 
12. 
13. 
15. 
16. 
18. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
21  . 

21  , 

22  . 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 


51,98 

0,35 
24,74 

0,5 
10,22 
20,86 
17,54 
50,86 
30  .  39,19 
40.21,38 
49,94 

4,91 
31,60 
28,33 
55,56 
43,74 
34,39 
36,74 
47,16 
49,42 

9,49 


11.21  .28,17 


11  . 
11  , 
23. 

0, 

0, 

1  . 

1  . 

1  . 

7. 

7. 

7. 

9- 


25.  2,38 
27.11,17 
35  .  32,27 
37  .  44,26 
58  .  40,1 
41,05 

3,91 
17,82 
34,14 
13,97 
44,20 
'8,19 


12.57 
14.  5 
15.25 
15.33 
16.24 
16.24 
17.24 
19-  5 
19-28 
19.40 
19.44 
20.  6 
20.  18 
20.33 
21  .20 


.56,8 

.  44,51 

■  19,91 

,  44,21 

.  14,20 

17,00 

53,66 

31,88 

13,77 

20,60 

49,12 

4,43 

,  37,33 

31,17 

27,75 


B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a)  1 7,95  added  to  the  mean. 

(6)  13,62  added. 

(c)  18,92  added. 

(rf)  No  use  is  made  of  this  observation. 


(e)    The  seconds  apparently  too  great  by  1. 
(/)  The  6th  set  down  40,3. 
(g)  Barely  visible. 


m 


Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m. 


Mean 
of  M  ires. 


h.      m. 


Sep.  15 


Sep.  17 


Sep.  18 


a  Aquarii  . . 

6  Aquarii .. 
(a)  N  Aquarii. 

\  Aquarii.. 
(6)  Polaris. .. . 


io) 


01L 

02L 

Polaris  S.P. 


(rf)0  2L 

(d)  Venus  1  L 

(e)  c  Bootis 

a  Cor.  Bor 

a  Ophiuehi  . . . . 

(f)  3  Ursae  Minoris . 

/3  Lyrae 

d  Sagittarii 

(g)  e^  Sagittarii  . . . . 

a  Aquiloe 

/3  Aquilae 

a'  Capricorni . ,  . 

Uranus 

a  Cygni 


Sep.  20 


Sep.  21 


(h) 


Castor 

Procyon .... 

Pollux 

Regulus  . . . 
Polaris  S.P. 
Venus  1  L. . 
o  Cor.  Bor. . 
a  Ophiuehi 


(0 


(0  0  2L 

(k)  Polaris  S.P 

Mercury  1  L 

Arcturus 

a  Cor.  Bor 

a  Ophiuehi  . . . . 

2  Ursa;  Minoris. 

ft  Lyrae 

d  Sagittarii 

e^  Sagittarii  . . .  - 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

«'  Capricorni . .  . 

Uranus 

"  Cygni 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

6  Aquarii 

N  Aquarii 


14,3 

2,2 

31,7 

55,3 


6,7 
15,6 


27,5 

15,5 

45,4 

9,1 

42.33,5 

20,6 
28,9 


50,9 
24,9 


33,5 
10,8 


41,2 
29,3 
59,3 
22,5 
50.35,5 

34,4 
42,2 


41.53,5  49.54,0 


4,3 
38,8 


54,6 
43,1 
13,1 
36,1 
58.46,5 

47,7 

56,0 

57.56,5 


51,0 
48,4 
55 
39,0 
7,5 
22,0 
38,7 
33,5 

45,3 
32,1 
56,5 
25,0 
33.54,5 
28,2 


48,4 

24,6 

17.46,0 

7,1 

2,7 

9,7 

52,3 

20,9 

35,6 

52,6 

52,6 

1,2 
45,7 
12,1 
38,8 


21 


10,3 
35,9 


42,3 

47,7 
24,2 


41 


18,1 
51,9 

7,6 

3,6 
38,5 
.34,5 
22,6 
16,8 
23,2 

5,7 
34,6 
49,5 

6,9 
11,3 


16,8 
58,7 
27,0 
52,5 
49.54,0 
55,7 
2,9 
37,8 


8,7 

56,7 

26,7 

49,5 

6.49,5 

1,6 
9,9 


25 


31,8 

6,1 
22,8 
18,8 
52,8 
,20,5  29. 
38,9 
31,1 
37,4 
19,4 
48,2 

3,6 
21,3 
29,9 


21,3|21  , 

10,4'22  , 

39,8!22 

3,622 

14.51,5    1. 


55  .  34,9 

6  .  24,0 

32  .  53,3 

42  .  16,9 


15,211  .36, 


23,811 
.  ...  12 


40,7 
59,2 


13 


10,1 
,58,0 
4.9,1 
46,6 
54,0 
37,6 


20,7 
24,0 
31,7 
44,8 
12,1 

59,9 
30,1 


17 


21 


49,4 
.52,5  49. 
54,5 

3,6 
46,6 
23,7 
.42,5 

5,7 

1,2 

8,1 
51,7 
19,9 
34,2 
38,2 
50,8 
58,1 
25,3 
13,3 
43,8 


32,9 

12,5 

42,2 

6,4 


9,8 
17,8 
51,7 


57. 


3,0 
53,5 

8,8 
27,5 

2,0 
37,2 
27,025 
21,2 
15,1 
21,9 

4,9 
32,9 

47,9 
52,3 
9,3 
11,8 
38,8 
26,4 
56,7 


45,4 
19,9 
37,9 
33,7 

6,7 
,  8,5 
55,5 
45,5 
51,8 
33,2 

1,8 
17,3 
35,9 
49,3 


.38 


28,5 
37,2 


32 


48,7 
26,1 
57,8 
20,2 
6.  4,5 
23,7 
33,1 
5,8 


16,3 

.54,5 

22,2 

42,2 

17,7 

51,4 

,21,529. 

37,8 

29,8 

36,0 

18,3 

46,8 

2,0 

7,0 
28,6 
25,3 
52,3 
40,6 
10,8 


59,ljll  .42, 
33,7  13  .  39  . 
53,214  .  36  . 
48,615.26 
20,2;17. 
.53,5  18. 
11,418. 
59,2,19 
.  ...  19 
46,8119 .  41  . 
15,619.45. 
30,920.  6 
50,120.19 
8,120.34 


.25 
.36 
.42 
.  6 
.30 


4,9 
39,3 
13,1 
34,1 

37,2 


12,9 
47,3 
8,8 
4,3 
33,8 
38,5 
27,7 
13,6 

0,3 
28,4 

44,7 

4,7 

27,3 


21  . 

22. 
22. 

22  . 
0. 

11 
11 

12 


54 
5 
32 
41 
58 


7 
7 
7 
9 
13 
13 

48,2il5.26 
19,3,17  .  25 


22  .  20,8 
29  .  53,0 
33  .  28,0 

57  .  47,8 


.48. 


29,8 
,  3,5 
35,9 
56,6 
32,2 

5,3 
.  3,5 
53,6 
43,7 
50,1 
32,1 

0,6 
15,9 
21,3 
47,4 
38,7 

6,0 
54,9 
24,4 


32 


43,2  11 
.  ...  13 
49,413 
10,7|14 
47,215 
19,117 
.47,5:18 

9,8!l8 
58,119 

4,2|19 
45,8  19 


14,7 
29,5 
35,5:20 
6,620 


52,2 

19,3 

8,2 


37,622 


.52 
.22 
.  12 
.  6 
.26 
.25 
.36 
.42 
.  6 
.31 
.40 
.45 
.  6 
.  18 
.34 
.21 
.55 
.  6 
.32 


51,0 

3,7 

33,1 

56,8 

3,5 

3,4 

25,2 

2,4 

32,7 

34,5 

25,6 

,  12,3 

.18,0 

.59,9 

.27,8 

.43,3 

.50,1 

.25,5 

.    6,1 

.  32,7 

.21,6 

.51,3 


54,64 
.  43,03 
.  12,75 
.  36,16 
.43,3 


35  .  47,82 
37  .  56,37 
,  57 .  56,3 


11 .41 . 

13  .  39  , 

14.35. 

15.25. 

17.24 

18.25 

18.41 

19.  5 
19-30 
19.40 
19.44 

20.  6 
20.  18 
20.33 


,21  , 

.29. 

.32. 

,57. 

,58. 

.48  , 

.25 

.24 


11  .52 
12.57 


13. 
14. 


15.25 
17.24 
18.25 
18.41 

19.  5 
19.30 
19.40 
19.44 

20.  6 
20.  18 
20.33 
21  .20 
21  .54 
22.  5 
22.32 


31,78 
6,09 
22,86 
18,70 
52,48 
20,6 
39,18 
31,04 
37,48 
19,53 
48,12 
3,37 
21,45 
30,29 

.  32,94 
.  12,48 
.  42,38 
.  6,40 
.  0,4 
.  9,70 
•  17,94 
.51,74 

.  16,34 
.  56,8 
.22,13 
.  42,14 
.17,14 
.  51,35 
.  16,36 
.  37,54 
.  29,55 
.  36,04 
.  18,62 
.  46,98 
.  1,93 
.  6,92 
.  28,56 
■  25,29 
.  52,35 
.  40,70 
.  10,67 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B, 
B 
B 

B 

B. 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B, 
B, 
B, 
B, 

B 

B. 

B 

B 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 


(a)    The  third  wire  was  set  down  58,3. 
(6)    Clouds.       The    middle    wire    was    set    down 
58">.  56S5. 

(c)  Clouds.     8".  l',6  added  to  the  mean. 

(d)  Very  faint. 

(e)  Clouds.     15,20  added  to  the  mean. 


(/)  The  5th  wire  set  down  29"".  58',5,  and  the  6th 

33^.  53',5.  {g)    14,04  added  to  the  mean. 

(/()    Clouds.     8"".  2',7  added. 
(J)    Clouded  and  faint ;  very  steady. 
{k)    Clouds.     1™.  36',7  subtracted  from  the  mean. 
(/)    Apparently  the  middle  wire  is  wrong. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Sep.  21 


Sep.  22 


Sep.  23 


Sep.  25 


A  Aquarii  . , 
x^  Piscium . 


Sep.  27 


(a)0  IL 

0  2L 

(4)  Polaris   S.P. 


(c)  01L 

02L 

(d)  Polaris  S.P. 
a  Ophiuchi 

(e)  a  Lyrae 


(/)01L 

02L 

Polaris  S.P 

(g)  Mercury  1  L. .  . 

Venus  1  L 

e  Bootis 

a  Ophiuchi  . . . . 

S  Ursae  Minoris. 

a  AquilsB 

f3  Aquilae 

a^  Capricomi . .  . 
(A)  Uranus 

«  Cygni 

\lr  Andromedae  . 

Polaris 


Sep.  28 


Sep.  29 


Sep.  30 


({)  Mercury  1  L. 

a  Serpentis . . . 

0  Lyra? 

a  Aquilae  . .  . . 

/3  Aquilae  . .  . . 
(k)  a*  Capricomi . 

Uranus 

a  Cygni 


(0  01L 

02L 

(to)  Polaris  S.P... 

Mercury  1  L. 

Arcturus 

Venus  1  L 

e  Bootis 


(»)OlL 

02L 

(o)  Polaris  S.P. 


(/j)  Jupiter  1  L. 


53,2 


2,8 

10,9 

33.51,0 

38,6 
46,1 


33. 


8,4 

49,3 
57,9 
54,5 


21,5 

33,6 

7,8 


34 


35,5 

4,2 
42,2 

6,7 
29,8 
30,0 
.34,5  42 


6,7 
17,3 

16,4 
24,6 
41.53,5 

51,8 


20,3 
30,8 

29,9 
38,1 


33,8 

44,7 

43,2 
51,7 


47,2 
57,9 

56,8 
5,2 


1,1  22  .  42  .  14,7 
11,3  22.  50.25,0 


41 


22,6 
25,4 

2,8 
11,0 
.52,5 


17. 


21 


20,9 
57,9 
45,9 
34,2 
2,8 
40,9 


28,1 
37,0 


52,8 
55,7 
16,2 
30,7 

13,2 
21,9 


14,6 


35,4 
49,1 
21,7 
39,5 
48,9 
17,8 
56,1 
20,8 
48,7 
49,1 
35,5  50 


49.54,0  57.54,5 


5,0 


49 


11,8 
2,8 
47,6 
15,9 
54,8 
13,2 
47,0 

50,1 
58,3 


7,7 

9,8 

30,1 

46,6 

26,9 
35,2 


36,3 
43,2 

15,8 
24,5 
.53,5 
30,9 
49,2 

4,1 
35,2 
.23,5 

2,3 
31,1 
10,0 
35,2 

7,6 

8,1 
33,5 


10,1  11  .54. 
18,8ill  .56, 
.  ...  12 


18,6 

27,0 

57.55,5 

50,2 

0,1 

29,5 
38,1 


31,9 


25 


25,0 
18,1 

1,2 
29,8 

8,6 
27,7 

5,9 


41.51,5  49-52,5 


12,1 
49.49,5 
21,0 
23,7 
44,0 

2,9 

40,1 
48,8 


58. 


44,7 
3,6 
19,3 
49,1 
.10,5 
16,4 
44,9 
23,9 
49,8 
26,5 
26,6 
44,5 

2,8 
38,7 
34,4 
15,0 
42,9 
22,4 
42,0 
25,2 


6.  4,5 

4,2 

16,7 


44,9 

53,7 

14.  3,5 


23,7 
32,3 


14 


28 


42,3 
51,7 
.  1,5 
58,7 
17,3 
34,8 

3,2 
.59,5  32 
30,1 
58,3 
37,5 

3,9 

45,7 

46,4 

:.49,5 


25,8 


34,7 
38,8 
57,9 
17,3 

53,7 
2,4 


42,8 


16,7 
52,3 
50,5 
28,7 
56,6 
35,9 
56,1 
44,3 

30,8 
39,1 
6.  3,5 
48,4 
52,9 
11,8 
33,1 

7,5 
16,1 


12,7 


14. 


17,9:17 
33,918 

56.4  12 
5,112 

.    2,5:13 

12,613 
30,2  14 
49,7il4 
16,8  17 
44,518  . 
43,5'l9 
12,019. 
51,2  20. 
18,2 '20. 

4,5  20 . 

5,8  23. 

48.5  1  . 


57 

0.  7,7 
22.  4,5 
25.31,5 
29  ■  50,6 


5 

7 
22 
31 
11 
36 
25 
36. 
40. 
45. 

7. 
18. 
34. 
36. 
22. 


30,313.40 
5,915.34 
6,218  .  42  . 

42,019.40. 

10,5  19  •  45  . 

50,120.  7. 
9,920  .  18  . 
3,120.34. 


44,2 


14. 


9,5 
18,3 

3,5 
26,3 
44,9 

5,1 
30,6 
30,5 
57,1 
25,4 

5,1 
32,8 
23,8 
24,6 
52,5 

43,9 
19,2 
.22,1 
.55,4 
.23,9 
.  4,0 
.24,8 
,21,8 

.57,8 


21,1 

29.9 

14.   1,5 


12.  15 

12.17 

13.22.    2,5 

13.45.  16,2 

14.    6.21,6 

40,1 

3,4 


1,5 

2,3 

7,4 
26,2  14  .  25 
47,7  14  .  36 


12. 
12. 
13. 


19  .  34,5 
21  .  43,2 


16  .  33  .  41,2 


22  .  41  .  33,86  B. 
22  .  49  .  44,40  B. 


11  .53.43,27 

11  -55.51,65 

12  .  57  .  59,4 


11 .57. 
11.59. 
12.58. 
17.24, 
18.28, 


18,44 
26,93 

0,1 
50,24 
59,75 


12. 
12 
12. 
13. 
14. 
14. 
17. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
23. 
0. 

13. 
15. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 


29,37  iB. 
38,09  B. 
58,0  B. 
44,85  !b 


4 

6 
57 
30 

11.  .,.„^ 
35.19,39  B 
24.49,20  B 
25.11,5  B 
40 .  16,26  B 


3,16  |b 


44.44,81 
6 .  23,71 
17.49,63 
33 .  26,66 
35  .  27,23 
58  .  42,6 


2,63 

38,69 

34,29 

14,87 

43,20 

6 .  22,38 

17.41,78 

33  .  25,06 


12.  15.  17,28 
12.  17.25,67 

12  .  57  .  54,6 

13  .  44  .  34,73 
14.    5.38,56 

14  .  24  .  58,05 
14.35.  17,39 

12.  18.53,86 
12.21.  2,50 
12  .  57  .  57,1 

16.32.57,82 


(fl)    Clouded,  much  motion. 

(h)    12"".  6',1  added  to  the  mean. 

(c)    Very  cloudy  and  unsteady. 

(rf)  Clouds.     12"".  l',9  subtracted. 

(f)    Scarcely  visible  at  times. 

if)  Very  unsteady. 

{g)  Very  faint.     13,79  subtracted  from  the  mean. 

(h)    The  3d  wire  set  down  34,2. 


(0 


Very  faint.    20,80  subtracted  from  the  mean  of 

the  last  four  wires. 

Confused.     The  4th  was  set  down  23,4. 

Much  obscured,  but  sometimes  very  brilliant: 

uncertain  observation. 
(tw)  Faint  and  unsteady.     10".  4', 7  subtracted, 
(n)    Great  undulation, 
(o)    Clouds.    2"".  41 S9  added,     (p)  Extremely  faint. 


(0 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


h. 


Sep.  30 


Jupiter  2  L . . 
a  Ophiuchi  . . 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 

(3  Aquilae . .  . . 
a*  Capricomi . 

Uranus 

a  Cygni 

a  Aquarii . .  . . 


Oct.  1 


Oct.  4, 


Oct.  5 


Oct.  6 


Oct.  7 


Oct  8 


©  IL 

0  2L 

Polaris  S.P 

Arcturus 

(a)  Venus  1  L 

(6)  a  Cor.  Borealis  . . 

a  Serpentis 

S  Ophiuchi 

(c)  Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 

a  Ophiuchi 

8  Urs£e  Minoris . . 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a*  Capricomi . .  . . 

Uranus , 

/3  Aquarii , 

a  Aquarii 


(rf)  0  1  L. 

0  2L. 

(e)  Polaris 


S.P. 


0  IL 

0  2  L 

Arcturus . . . 
a  Ophiuchi 


(/)0  IL 

0  2L.  ...., 
p'  Sagittarii 

ig)])  IL...... 

g  Sagittarii . 


))  IL..... 
V  Aquarii  . , 
ft  Aquarii. . 
a  Aquarii .  , 
x'  Piscium . 


(A) 


Arcturus 

e  Bootis 

a  Ophiuchi  . .  .  . 
8  Ursae  Minoris. 
a  Aquilae 


5,9 

4,3 
45,0 

2,2 
40,2 
50,2 
27,9 

7,7 

26,9 

35,2 

i.45,5 

54,6 


41 


56,6 
29,6 
53,6 


13 


5,1 
•49,5 
32,8 

1,9 
39,8 
47,5 
40,1 

7,1 

18,8 
28,0 


31,5 
19,2 
21,2 

1,1 
15,6 
53,9 

4,5 
46,5 
21,1 

40,5 
49,1 
.51,5 

8,9 


49. 


17 


10,1 
42,9 

10,4 
19,0 
,34,5 
46,5 
15,1 
53,3 
1,8 
53,6 
20,8 


33,9 
38,9 
17,0 
28,9 

7,6 
18,6 

5,4 
34,7 

53,7 
2,3 
52,0 
22,6 
48,5 
57,7 
23,9 
56,3 
22,2 


57. 


21 


56,7 
5,9 

52,1 
2,7 


41,9 


9,9 
19,2 

6,2 
16,3 


32,4 
.19,5 

0,2 
28,6 

7,1 
15,9 

6,9 
33,9 


0,8 
47,0 
55,8 
33,1 
42,5 
21,1 
33,0 
24,8 
48,1 

7,8 
16,1 
55,0 
37,7 

2,9 
12,9 
37,0 
10,0 


25 


39,7 
46,6 
,  8,5 
14,1 
42,1 
21,0 
30,5 
20,4 
47,7 


45,7 
54,8 
49.50,5  57.52,5 


1,0 
13,3 
49,3 
55,8 
35,2 
47,2 
43,6 

1,6 

21,2 
29,9 
).  3,5 
51,5 
17,0 
28,0 
50,9 
23,4 
51,2 


14, 


28 


44,1 
46,6 
24,1 
17,3 

26,4 
28,8 
37,1 
4,2 
56,2 

50,7 

32,9 

1,3 

13.44,5 

29,5 


57,8 

0,8 

38,8 

31,4 

40,3 
42,6 
50,4 
18,0 
9,1 

5,6 

48,1 

15,6 

17.30,5 

42,8 


23,0 
32,8 
20,5 
30,1 

1,7 
11,1 
15,0 
52,9 
45,5 

54,7 
56,7 
3,3 
30,6 
23,1 

19,9 

3,0 

29,2 

21.13,5 

56,1 


29,6 

14,7 

30,1 

5,8 

9,2 

48,9 

1,7 

2,3 

15,i 

34,1 

43,1 

2,5 

6,1 

30,6 

43,1 

4,2 

37,1 


36,6 
46,5 
35,1 
44,0 

15,6 
25,0 
29,8 
7,2 
59,5 

9,6 

0,6 

17,3 

44,3 

36,6 

34,4 
18,7 
43,1 
25.  4,5 
10,2 


0,3 

,55,5 
27,6 
55,9 
34,9 

44,7 

34,1 

1,2 

12,6 

22,1 

5.57,5 

50,8 
59,9 
49,2 
57,9 

28,9 
38,3 
43,6 
21,7 
13,3 

24,0 
14,2 
31,1 
57,7 
50,1 

48,6 
33,9 
56,9 
28.51,5 
23,9 


8,4 

14,2 

1.41,5 

40,9 

9,2 
48,3 
59,1 
47,9 
14,8 


16. 

17. 

18. 

18. 

19 

20, 

20, 

20 

21 

12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 


33. 
25. 

29- 
42. 
45. 
7. 
IS. 
34. 
55. 

26. 

28. 

22. 
6. 

39. 

25. 

34. 
3, 

34, 
,34 
,25 
.36 
.40 
.45 
.  7 
.18 
.21 
.55 


28,3 
47,0 
22,2 
23,0 
2,4 
16,2 
21,1 
28,9 

47,9 

56,7 

3,5 

20,6 

44,8 

57,9 

17,8 

,50,5 

,20,1 


28,0 
27,0 
54,7 
22,8 

2,2 
13,4 

1,8 
28,2 


26,2  12  . 

35,7  12  . 

13.58,5  13  , 


37  .  39,9 

39 

22  .    0,5 


4,5  12  .  41  . 
13,6  12  .  43  , 


17,9 
27,1 


3,7 
11,4 

42,7 
52,1 
57,8 
36,3 
27,6 

38,2 
28,1 
44,6 
11,5 
3,7 

2,9 

48,9 

10,8 

32.36,5 

37,1 


6.17,9 
,  25  .  25,1 


12.45 
12  .  47  . 
19-10. 
19.33. 

19 .  46 . 

20 .  32  . 

20  .  58  . 
21 .20. 

21  . 55  . 

22  .  50  . 


16.33.  0,64 
17.24  47,14 
18  .28  .  5,5,80 

18  .  41  .  33,36 

19  .  44  .  42,45 
20.    6.21,33 

20  .  17  .  33,06 

20  .  33  .  24,51 

21  .54.48,17 


56,1 

5,7 

11,5 

51,0 

,42,1 

,52,9 
.42,1 
.57,5 
.24,9 
17,0 


6.17,3 

36.    4,3 

,  25  .  24,5 

,  36 .  22,5 

.  40  .  50,7 


12.26. 
12.28. 
12  .  57  . 
14.    5. 

14  .  39  . 
15.25. 

15  .  33  . 
16.    3. 

16  .  33  . 
16.33. 
17.24. 
18.25. 
19-40. 
19  .  44  . 
20.  6. 
20.  17. 
21 .20. 
21 .54. 


7,45 
16,06 
56,2 
37,43 

2,70 
12,79 
37,22 

9,97 
36,77 
39,50 
46,52 

8,07 
13,83 
42,23 
20,94 
30,41 
20,40 
47,67 


12  .  36  .  59,25 
12.39.  8,66 
12  .  57  .  52,4 

12  .  40  .  37,06 
12  .  42  .  46,43 
14.  5.34:,96 
17  •  24  .  43,93 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B, 

B, 

B. 

B. 

B. 

B, 

B. 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
B. 

B.j 

B.' 
B. 
B. 
B. 


12  .  44  . 

12  .  46  , 
19.  9. 
19.33. 


1.5,43 

24,87 

29,30 

7,43 


19  .  45  .  59,53 


20.32 
20.  58 


21 
21 


9,45 
0,44 
20.  17,33 
54  .  44,46 
22  .  49  .  36,54 

14  .  5  .  34,20 
14.35.  18,.55 
17-24.43,06 
18.25.  4,79 
19  •  40  .  10,04 


B. 

B, 
B. 
B 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a)  14,06  subtracted.     Very  faint. 

(b)  15,13  subtracted.  (c)  Barely  visible, 
(rf)  Clouds :  most  unpleasant  observation. 

(e)  Faint  and  flickering.     8"".  3»,5  subtracted. 


(/)  Clouds.     13,57  subtracted. 
(g)   The  5th  wire  set  down  22,7. 
(h)   Faint  and  unsteady.     The  seconds  apparently 
too  great  by  5. 


Transits  Observed  in  the  Year,  182^. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  rianet. 


II. 


in. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m,      s. 


Mean 
of  Wires. 


Oct.  8 


/3  Aquils  .  .  . . 
a^  Capricorni . 

Uranus 

a  Cygni 

f  Aquarii . .  . , 
D    IL........ 

a  Aquarii .  ,  . , 
0  Aquarii . .  . , 
Polaris 


Oct.  9 


Oct.  14. 
Oct.  15 


Oct.  16 
Oct.  18 


Oct.  19 


O  IL 

02L 

Polaris  S.P 

Arcturus 

Venus  1  L 

(a)  Jupiter   1  L . . . . 

a  Ophiuchi  . . . . 

8  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

y3  Aquilse 

a^  Capricorni . .  . 

Uranus 

a  Cygni  

1/  Aquarii 

(6)  /3  Aquarii 

f  Aquarii 

a  Aquarii 

K  Aquarii 

D   IL..... 

M '  Aquarii  . . .  . 

Piazzi  254 

Polaris 


Polaris  S.P. 


0  IL 

0  2L. 

£  Bootis 

a  Cor.  Borealis 
a  Serpentis .... 

o  Lyrae 

Polaris 


(c)  Polaris  S.P. 


01L 

02L 

Arcturus. ..... 

a  Cor.  Borealis 

Venus  1  L 

(rf)  Jupiter  1  L . . . 


0  IL.... 
0  2  L. . . . 
ji  Aquarii . 


58,1 
36,2 
33,5 
24,1 


50,8 

3,3 

52,1 

34.31,5 

33,5 
42,9 


50,9 
38,9 
23,4 
1,7 
13.43,5 
28,9 
57,8 
35,8 
32,6 
23,5 
1! 
35,7 


3,9 
57,5 
23,6 
22,3 
29,2 
3A:.36,5 

33.38,5 

41,2 
52,0 


21,2 

50,8 

58,0 

34.26,5 

33.37,5 

52,2 

4,0 

47,0 

20,0 

9,7 

9,1 

37,4 
48,8 
32,1 


11,6 
50,0 
47,7 
43,0 
55,1 

5,2 
16,8 

5,8 
42.34,5 

46,9 
56,7 

41.43,5 

5,2 

53,1 

37,7 

15,2 

17-28,5 
43,0 
11,7 
49,9 
46,4 
42,0 
32,7 
40,5 
55,3 
17,5 
10,6 
37,8 
36,1 
42,7 

42.33,5 

41.43,5 

54,7 
5,7 

40,5 

36,6 
4,1 

1.5,2 
42.33,5 

41.42,5 

6,1 

17,4 
1,9 
34,9 
23,8 
23,7 

50,9 

2,2 

46,0 


24,9 

S,9 

2,2 

1,7 

8,7 

19,1 

30,5 

18,9 

50.33,5 


49. 


21 


50 


0,7 

10,2 

45,5 

19,1 

7,8 

52,5 

28,9 

.14,0 

55,9 

25,0 

3,6 

1,3 

1,5 

46,4 

3,4 

8,8 

30,2 

24,3 

51,5 

49,2 

56,4 

24,5 


17,8 
16,5 
21,2 
22,9 
33,2 
43,9 
33,0 
58.37,5 

14,2 
23,9 


49-46,5 

8,4 
19,2 
55,0 
51,7 
17,8 

31,9 
50.20,5 

49.43,5 

19,8 
31,0 
16,1 
50,1 
38,2 
37,9 

4,8 
16,0 
59,3 


58 


33,9 
21,5 

7,1 
42,8 
,  2,5 

9,9 
38,8 
17,8 
15,5 
20,2 

0,2 
17,0 
22,7 
44,0 
38,0 

5,4 

3 
10,1 
.37,5 


57-49,5 

22,2 
32,9 
11,0 
6,8 
31,6 
49,5 
58.38,5 


52,3 
30,9 
31,1 
40,1 
36,3 
47,7 
57,7 
46,7 
6.42,5 

27,9 
37,2 
5-55,5 
48,8 
36,1 
21,6 
56,5 
28-49,5 
23,3 
52,1 
31,1 
29,8 
39,1 
13,9 
30,5 
36,1 
57,6 
51,4 
19,3 
17,0 
23,7 
6.43,5 

5.57,5 

36,0 
46,6 
25,8 
21,7 
44,8 
6,9 
6-42,5 


5,2 
44,7 
45,3 
58,9 
49,9 

1,9 
11,3 

0,1 
14.47,5 


33,2 
44,6 
30,4 
5,8 
53,1 
52,3 

18,6 
29,9 
13.0 


41,2 
50,8 

13.53,5 

2,8 

50,6 

35,9 

10,2 

32-34,5 
37,2 
5,7 
44,8 
43,9 
58,2 
27,5 
44,6 
49,5 
10,9 
5,1 
33,7 
30,3 
37,1 

14.44,5 

13.56,5 

49,6 
0,7 
41,2 
36,9 
58 
24,1 
14.36,5 


47,0 
58,2 
44,6 
20,7 
7,9 
6,9 

32,4 
43,2 
26,8 


0,8 
12,1 
59,0 
35,6 
22,1 
21,6 

45,9 
57,0 
40,2 


.  45  -  18,9 
.  6 .  58,6 
.  18  .    0,1 

-  34  .  17,7 
.27.  3,5 
.  32  .  16,9 

-  55  .  24,8 
.  6.13,7 
.  22  .  50,5 


12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
22. 
22. 
1  . 

13. 


56 

58 

21 

6 

18 

39 

.25 

.36 


54,7 

4,5 

56,0 

16,7 

5,0 

50,2 

24,1 

21,5 

40 .  50,9 

45  .  19,1 


6. 

17. 
34. 
58. 
20. 
26. 
55. 
27. 
31  . 
44, 
46, 
22, 


58,6 
57,8 
17,1 
41,1 
58,4 
31,1 
24,3 
19,0 
47,6 
43,7 
50,8 
42,5 


13.  18. 
13-20. 
14.35. 
15.25. 
15  -  34  . 
18. 29. 
1 


3,1 
14,2 
56,5 
52,3 
11,8 
41,6 


12 

13  .  29  .  14,3 
13.31  -25,8 
14.  6.13,1 
15.25  .  51,0 
16  .  2  .  36,9 
16  .  46  .  36,1 

13  .  32  .  59,3 
13  .  35  .  10,8 
21  .  20  .  53,7 


19-44. 
20.  6. 
20.  17. 
20 . 33  . 
21 .26. 
21 .31 . 
21 .54. 
22.  5. 
0.58. 

12.55. 
12  .  57  . 
12.57. 
14.    5. 
15.17. 
16  .  39  , 
17.24, 
18.25, 
19  .  40  , 
19.44. 
20.    6 
20.  17 
20.  33 
20.58 
21  .20 
21  .26 
21  .54 
22.26 
22.  31 
22.44 
22.46 
0.58 


38,55 
17,45 
16,63 
20,95 
22,58 
33,54 
44,04 
32,90 
39,6 

14,16 
23,74 
49,5 
33,91 
21,85 
8,27 
42,77 

2,0 
.  9,88 
.  38,60 
.  17,40 
.  15,33 
.  20,22 
,  0,08 
.  17,02 
.  22,48 
,  44,06 
■  37,99 
.  5,56 
.  3,10 
.  10,00 

.  37,5 


12  .  57  .  50,7 

13  .  17.22,17 
13.  19.33,04 

14  .  35  .  10,70 
15.25.  6,75 
15.33.31,28 
18.28.49,60 

0  .  58  .  34,3 

12  .  57  .  48,9 


13. 
13. 

14. 
15. 
16. 


28. 
30. 

5. 
25. 

1  . 


16.45 


33,34 
44,73 
30,30 
5,45 
53,10 
53,84 


13.. 32.  18,47 
13  .  3i  .  29,70 
21  .20.  13,01 


B. 
B. 
B. 
B, 
B. 
B 
B. 
B. 
B, 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B, 

B, 

B 

B, 

B 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B- 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 


(a)    The   second  limb    not    easily   distinguishable. 

1,35  added  for  the  center. 
(6)    The  last  wire  set  down  59,4. 


(c)    16".  7',7  added  to  the  mean. 
Id)   Very  faint.     1,33  added  for  the  transit  of  the 
center. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Moiuli. 


Name  of  Stal- 
er Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  AViie. 


h.    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


Si 


Oct.  20 
Oct.  21 

Oct.  22 
Oct.  23 


(a)  Polaris  S.P. 


(6)  0  1  L. 

0  2L. 


Polaris  S.P. 


Oct.  25 


Oct.  9.G 
Oct.  27 


Oct.  28 


Oct  29 


(0 


0  IL. 
02L. 


Polaris  S.P. 


©iL 

0  2L 

a  Cor.  Borealis  . 

1  Ursffi  Minoris. 

(i  LyrsB 

a  Aquilae 

(i  Aquike 

Polaris 

Polaris  S.P 


(/) Venus  IL 

a  Aquarii 

M  '  Aquarii . . . 

aP  Piscium 

\lr  Andromedae . 
(g)  Polaris  S.P. . . . 

Arcturus ...... 


01L 

0  2L 

a  Cor.  Borealis 

u  Lyra 

«  Cygni.. 

/3  Aquarii 


33.37,5 

8,9 
20,7 


41.41,5 

22,4 
34,3 


01L 

02L 

Arcturus 

a  Cor.  Borealis  . . 

Venus  1  L 

(rf)  Jupiter  1  L 

S  Ursae  Minoris . . 
(e)  li  Lyrse 

o  Aquilae 

0  Aquilae 

a^  Capricorni 

a  Cygni 

13  Aquarii 

f  Aquarii 

a  Aquarii 

Piazzi  254 

^  Andromedae. . . 

Polaris 


33.35,5  41.38,5 


42,9 
54,9 
44,4 
18,9 


6,9 


34, 


33,7 
22,6 
51,0 
28,8 
17,2 
29,9 
34,9 
57,2 
23,1 
17,1 
17,5 

20,1 
32,8 


42 


33.27,5 

0,8 
1.3,2 
14,7 


31,8 
19,6 
48,6 


33.29,5 

8,4 
53,9 
13,0 
46,1 
14,1 


40,9 

42,8 
56,1 
13,7 
49,9 
13,4 
26,1 


56,6 

9,1 

58,7 

31,9 


17 


21,5 
.16,5 
50,1 
35,9 
4,7 
42,9 
35,6 
43,6 
48,7 
10,7 
36,0 
36,4 
22,5 

33,9 
46,1 


21 


41.32,5 

14,2 
27,0 
29,6 
17.11,5 
47,7 
33,4 
2  2 
42.21^5 
41.32,5 

22,9 

7,8 

26,3 

59,9 
33,3 


49.42,5 

36,3 
47,9 

49.43,5 


10,3 
22,6 
12,8 
46,8 
57,7 
36,2 
.  0,5 

5,9 
49,7 
17,9 
56,6 
54,3 
56,5 

2,1 
23,9 
49,7 
55,3 
24,5 


50. 


47,3 
0,2 

49.34,5 


21 


27,9 
40,5 
44,8 
.  1,5 
3,5 
47,2 
15,9 


57.45,0 

49,8 
2,1 

57.45,0 


24,7 
36,5 
27,3 

2,5 
12,5 
50,7 
.49,0 
22,0 

2,6 
31,6 
10,5 
13,6 
10,4 
15,8 
37,3 

3,2 
15,0 
28,5 


12. 


24 


58 


3,9 
15,9 

5.51,5 

37,9 
50,3 
41,5 
17,4 
26,7 
5,6 
.35,5 
37,8 
16,4 
45,1 
24,3 
32,4 
23,9 
29,2 
50,7 
17,0 
33,9 
32,5 


17,5 
29,7 

13.53,5 


13.  40.  31, r 
13  .  42  .  42,9 

13  .  21  .  54,5 


28 


32 


14. 


51,2 
4,0 
55,7 
32,8 
41,6 
20,1 
.21,0 
54,1 
30,2 
58,7 
38,2 
51,3 
37,6 
42,7 
4,1 
30,6 
53,1 
34,5 


13 
13 
14 
15 
16 
16 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
1 


,  48  .  5,0 
,50.17,6 
,    6.10,1 

,  25  .  47,4 
,  27  •  56,8 


1,9 
14,1 

57.40,5 

41,6 
54,1 

0,4 
24.45,5 
20,0 

0,9 
29,1 


50.19,5  58.26,5 
i9-33,5  57.36,5 


55,4 

57,2 
10,0 
28,8 
7,3 
32,2 
39,8 


37,5 
20,9 
40,1 
12,8 
52,1 


9,7 

10,9 
23,9 
43,6 
24,1 
51,0 
53,0 


52,7 
34,1 
53,6 
26,3 
11,8 
57.36,5 
23,8 

24,7 
38,0 
59,2 
41,7 
9,9 
7,2 


15,2 
27,8 

5.50,5 

54,9 

7,8 

15,3 

28.33,5 

35,4 

14,2 

42,8 

6.32,5 

5.44,5 

7,8 
47,8 

7,1 

39,8 

31,0 

5.43,5 

38,2 

38,6 
51,8 
14,1 
58,6 

28,7 
20,7 


28,8 
41,2 

13.52,5 

9,4 
21,9 
30,2 
32.18,5 
51,7 
28,1 
55,9 
14.33,5 
13.47,5 

22,3 

1,5 

20,4 

53^4 

49,9 

13.44,5 

52,9 

52,3 
6,0 
29,0 
16,1 
47,7 
34,0 


50, 
36. 
42. 
40. 
45. 
6. 
34. 
20. 


34,7 
8,5 
10,3 
43,9 
12,2 
51,7 
10,6 
50,5 


26 .  56,2 
55  .  17,6 
46 .  43,9 
36.11,9 
22  .  37,5 


13  .  55  .  43,2 
13  .  57  .  55,1 

13  .  21  .  47,5 


14, 
14. 
15. 
18. 
18. 
19. 
19. 
1  . 
12. 


3 

5 
25 
36 
42 
40 
45 
22 
21 


22,9 

35,7 

,45,3 

4,5 

8,0 

,41,6 

9,7 

,41,5 

,48,5 


16.53 
21  .55 


22, 

22 

23 

13 

14 

14 
14 
15 
18 
20 
21 


37,2 
14,9 
44  .  33,9 
50.  6,8 
36.  9,1 
21  .  47,5 
6.    7,0 


,  11 
.13 
,25 
.29 
,34 
,20 


6,2 
19,9 
43,9 
32,9 

6,6 
47,4 


12  .  57  .  47,7 

13.39.49,99 
13.42.    1,93 

12  .  57  .  46,0 


13, 
13 
14, 
15. 
16. 
16. 
18. 
18, 
19, 
19. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
0. 


47 
49 
5 
25 
27 
49 


24,09 
36,43 
27,22 
2,53 
12,34 
52,12 
24  .  48,5 
41  .21,98 
3,04 
31,60 
10,42 
13,57 
10,34 
15,66 
54  .  37,36 
46.  3,36 
35  .  14,67 
58  .  28^2 


13  .  55  .    1,48 
13  .  57  •  13,90 

12  .  57  .  40,8 

14.    2.41,67 
14.    4.54,31 
15.25.    0,04 
18.24.46,1 
18.41  .  19,72 


19.40. 

19.44, 

0.58, 

12.57. 


0,71 
29,17 
26,7 
38,9 


16.52.52,68 

21  .54.34,41 

22  .  43  .  53,49 
22  .  49  .  26,44 
23.35.  11,61 
12.57-41,1 
14.    5.23,98 

14.  10.24,67 
14.12.37,96 
15.24.58,90 
18.28.41,51 
20.33.  9,9s 
21.20.    6,89 


B.i 

d 

B.' 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 

B. 

t 

B. 
B.' 

B-L 

B-! 
B.' 

B. 

B.' 
B.I 

bJ 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.! 

B.' 


(a)    12"".  6M   added.     Very  faint. 

(6)   Clouds:  and  the  wind  so  loud  as  to  make  the 

clock  almost  inaudible. 
(c)    14,72  subtracted  from  the  mean. 


(rf)    1,31  added  for  the  transit  of  the  cent;er, 

(e)  The  4th  was  set  down  23,0- 

(f)  Clouded  and  very  unsteady. 

(g)  12"°.  1*,9  subtracted  from  the  mean.     Clouds. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


Oct.  30 


Oct.  31 


Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 


Nov.  1 


Nov.  2 


Nov.  4 


Nov.  5 


Nov.  6 


0  IL 

0  2L. 

c  Bootis 

(n)  a  Cor.  Boreaiis  . . 
S  Ursae  Minoris . . 

/i  Lyrte 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . .  . . 

Uranus 

«  Cygni.. 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris 

Polaris  S.P 


(*) 


0  1  L 

0  2L 

6  Bootis  .... 
Venus  1  L. . 
a  Ophiuchi . 

J   IL 

a  Lyrffi  .... 
/3  Lyrae  .... 
a  Aquilae  . . 
/3  Aquilae  . . 

Uranus 

n  Cygni  . . . 
a  Aquarii. . 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Arcturus  . . 


(c)  0  IL 

0  2L 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
Arcturus  . . 


0  IL 

0  2L 

Polaris  S.P. 
(rf)  Arcturus . . . 


(e) 


0  IL 

0  2  L.  ...... 

a  Serpentis.. . 
Venus  1  L.  .. . 

a  Aquilae 

/3  Aquilae  . .  . . 
a*  Capricorni. 
Uranus 


33.25,5 
40,4 

29,4 
43,1 


13.24,5 
29,3 
18,2 
46,7 
24,6 
59,3 
12,4 
25,3 
52,3 


33.23,5 

23,6 
37,6 


II. 


III. 


IV. 


41.29,5 
54,6 

43,2 
57,0 
31,7 


52,0 

50,0 

11,5 

48,1 

29,1 

17,3 

45,9 

3,4 

11,9 

51,6 

34.19,5 

33.25,5 

39,4 

18,8 
33,1 


33.24,7 


8,4 

23,1 

33.22,5 


6,8 
21,9 
38,9 


43,4 
21,3 
24,4 


17-10,5 
45,5 
31,3 
0,2 
37,8 
13,9 
31,2 
38,9 
5,9 
42.23,5 
41.27,5 

37,7 
51,5 


20 


6,8 

3,9 
26,1 

5,6 
44,9 
30,9 
59,5 
17,5 
30,7 

5,2 
21,5 
.26,5 
53,7 


49.31,5 
8,8 


57.35,5 
23,0 


24, 


32,9 
46,9 
41.28,5 


56,9 
10,8 
46,8 
43,4 
54,5 
1,3 
44,5 
13,3 
51,7 
27,8 
50,1 
52,0 
i9,5 
,15,5 
,31,557. 

51,9 

5,7 
46,7 
21,5 
17,3 
40,6 
22,2 

1,0 
44,5 
12,8 
31,4 
49,6 
19,0 
.17,5 
28,5  57 

7,9 


58 


46,1 

1,0 

49.29,5 


11,2 
24,6 

2,3 
58,5 
,43,5 
17,1 
58,6 
26,1 

6,2 
42,5 

9,3 

5,8 
33,1 
26,5 
35,5 

5,5 

19,2 

1 

36,6 
31,2 
55,2 
40,0 
17,1 
58,2 
26,6 
46,0 
8,9 
32,6 
,25,5 
.33,5 
22,2 


V. 


0,7 

15,1 

57.33,5 


41.28,5  49.28,7  57.33,8 
51,9        6,2      20,9 


21,9 
36,8 


36,2 
50,9 


41.26,8  49-29,5 
55,6 


21,1 

36,0 

52,3 

8,7 


56,9 
35,1 
38,7 


34,8 
49,9 
5,9 
23,4 
41,6 
10,2 
49,0 
52,6 


50,8 
4,6 
57-31,8 
10,2 

48,5 

4,1 

19,8 

38,6 

55,5 

24,0 

3,4 

7,5 


28 


5.45,5 
37,4 

25,1 
38,7 
17,2 
13,1 
.29,5 
33,4 
12,5 
40,0 
20,1 
56,8 
28,5 
19,5 
46,5 
30,5 
42,5 


19,3 
33,* 
17,1 
51,3 
45,0 
10,1 
56,9 
33,2 
11,8 
40,2 
1,1 
27,8 
46,1 
6.28,5 
5.41,5 
36,5 

14,4 
28,9 


VI. 


5.42,5 
35,1 

4,7 

19,2 

5.42,8 

24,4 

3,1 

18,2 
.33,1 
53,3 
9,2 
37,7 
16,9 
21,8 


13.43,5 
51,9 

38,9 
52,5 
32,3 
28,3 
32.15,5 
49,9 
25,4 
53,5 
33,7 
11,1 
47,2 
32,8 
59,9 
14.33,5 
13.41,5 

33,1 
47,1 
32,0 
6,2 
58,8 
24,5 
13,9 
48,9 
25,3 
53,7 
14,9 
46,4 
59,5 
14.26,5 
13.41,5 
51,0 

28,5 

42,7 

13.40,5 

13.41,8 
49,4 

18,6 

33,8 

13.40,8 

38,7 

16,8 
32,0 
46,9 
8,8 
22,9 
51,1 
30,5 
36,2 


VII.  M  ire. 


A.     m.      s. 


13.21  .45,5 
14.    6.    6,1 


14. 
14. 
14. 
15, 
18. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
1  . 
13. 


18 
21 


52,6 
6,9 
35  .  47,5 
25  .  43,1 


36. 

42. 


2,5 
5,8 


40  .  39,6 
45.    6,6 

6 .  47,2 
18  .  25,3 
34,  5,8 
20 .  46,2 
55  .  13,4 
22  .  37,5 
21  .  44,5 


14.22. 
14.25. 
14.35. 
17.  14, 
17-25. 
18 . 17. 
18. 29, 
18.42  , 
19:40, 
19  .  45  , 
20.  18, 
20 .  34  . 


21  . 

1  . 

13. 

14. 


55 
22 
21 
6. 


47,0 

1,2 
47,2 
21,4 
12,6 
39,1 
31,1 

5,3 
38,9 

7,0 
29,2 

5,8 
12,9 
36,5 
44,5 

5,1 


14.26.42,6 

14.28 

13 

13.  21  .43,5 

14.  6.    3,9 

14.38.32,4 
14  .  40  .  47,7 
13.21  .44,5 
14.    6.53,3 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


14. 

14. 
15, 
17. 
19. 


42. 
44. 
33. 
40. 
40. 


30,5 
45,9 


19  .  45 
20.  6 
20. 18. 


2.S,6 
36,3 
4,8 
44,1 
50,4 


12  .  57  .  36,6 
14.    5.23,17 


14. 
14, 
14. 
15. 
18. 
18. 
19. 
19. 
20, 
20, 
20, 
21  , 
21  , 
0, 
12, 

14, 
14, 
14, 
17. 
17. 
18, 
18, 
18, 
19. 
19. 
20. 
20, 
21  . 
0. 
12. 
14. 

14 
14 
12 


14, 
14, 
15. 
17. 
19. 
19. 
20. 
20. 


11,04 
24,80 
2,06 
58,15 
42,9 
17,47 
58,59 
44  .  26,63 
6.    5,90 
42,41 
9,22 
5,79 
32,94 
25,9 
35,2 


22  .  5,44 
24  .  19,39 
35.  1,78 
13.36,55 
24.31,25 
16  .  55,30 
39,68 
17,07 
58,13 
26,53 
46,22 
8,73 
32,41 
25,1 
34,5 
22,25 


,26.  0,57 
,  28  .  14,92 
.  57  .  34,2 


12.57. 
14.    5. 


34,8 
20,70 


1-4  .  37  .  50,42 
14.40.    5,16 
12  .57.34,1 
14.    6.10,13 


41 
44 
33 
39 
39 
44 
6 
18 


.  48,30 
.  4,00 
•  19,60 
,  38,,56 
,  55,51 
24,01 
,  2,90 
7,37 


B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.! 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a)  15,13  subtracted. 
lb)  15,20  subtracted, 
(c)    Much  clouded,  sometimes  scarcely  visible. 


(d)  14,31  subtracted, 
too  great  by  50. 

(e)  13,59  subtracted. 


Apparently  the  seconds  are 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m,     s. 


Mean 
of  Wires. 


Nov.  6 


Nov.  7 


a  Cygni 

(a)  \  Aquarii . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 


01L 

©2L 

a  Cor.  Borealis  . . 

CI  Ophiuchi 

Venus  1  L 

S  Ursae  Minoris  . . 

/3  LyriE 

n  Aquilae 

/3  Aquilae 

a*  Capricorni .... 

Uranus 

a  Cygni 

i  Piscium 

Polaris 

()6  Piscium 

o  Piscium 

a  Ceti 

Polaris  S.P 

(J)  Arcturus 


9,4 


28,0 


33.21,8 
36,4 

5,9 

21,2 

9,6 

46,7 

6,4 

13.17,0 

26,0 

14,4 

43,0 

20,9 

29,4 

8,7 

39,0 

34.11,0 

58,0 

12,3 


41.25,8 
51,1 


46,7 
58,2 
49.28,5 
5,2 


Nov.  8 


id) 


Nov.  9 


Nov.  10 
Nov.  1 1 

Nov.  15 


Nov.  16 


©IL 

02L 

Polaris 

])    IL. 

o  Piscium . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
e  Bootis . . . . 


33.22,5 


19,0 
35,1 
24,2 
0,4 
21,2 
17.  3,5 
42,1 

27,9 
56,4 
34,7 
43,3 
27,5 
52,4 

42.14,0 
11,4 
26,0 
24,6 

41.24,7 


20, 


6,1 
21,1 


6,1 
11,8 
57.31,5 
20,0 


50 


33,8 
48,9 
39,1 
14,1 
36,0 
,46,5 

57,9 
41,3 

9,9 
48,5 
57,4 
46,0 

5,8 
10,5 
24,9 
39,4 
38,0 


24 


58 


19,9 
35,3 


©IL 

©2L 

a  Cor.  Borealis 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi .... 
J)  IL 


(c)  Polaris  S.P. 


13,3 
10,7 
33.21,8 
35,6 
12,0 

6,6 

22,2 
8,2 


©IL. 

©2L. 


©IL 

©2L..... 
a  Aquarii , . 

Polaris 

(/)  Polaris  S.P. 


45,7 
54,2 

33.27,7 


37,3 

24,8 

41.23,5 

49,9 

27,3 

20,7 
36,1 
23,1 
51,0 
59,6 
7,8 


©IL.. 
©2L.. 
a  Lyras. 


9,9 
26,2 

27,7 

44,8 

43,6 

33.49,7 

33.19,8 

34,1 
51,4 
39,i 


41.31,8 

23,8 
40,1 


5,1 

33,6 

49,0 

50.  7,8 

51,0 

38,7 

49-24,8 

4,2 

42,2 

34,3 

50,0 

38,0 

4,4 

12,9 
21,2 

49.28,5 

47,9 
54,0 


47,7 
3,3 
54,8 
28,0 
51,3 
.36,0 

13,9 
55,1 
23,1 

2,3 
12,3 

5,6 
19,6 
23,5 
38,7 
53,1 
51,6 


24,9 

25,2 

5.41,8 

34,1 


43,8  20 
38,922 
13.37,8 
49,0 


28.: 


19,3 

48,0 

3,9 

58.24,5 

5,4 

52,4 

57-30,8 

18,4 

57,4 

48,7 
4,5 
53,6 
18,0 
26,8 
35,1 

57.37,8 


2,3 
17,1 

9,7 
41,9 

6,2 
22,5 
30,2 

8,8 
36,8 
16,1 
26,6 
24,1 
33,1 
.28,5 
52,1 

6,9 

5,2 


32 


34.    2,6 

42  .  52,7 

13  .  21  .  42,5 

14.    6.    2,8 


14. 


13 


41,4 
59,0 
57,1 
41.52,8 
41.24,8 

48,0 

5,9 
56,6 


55,8 
13,7 
10,4 
49.54,5 


2,2 
19,9 
13,9 


52,3 
7,9 

10,1 

27,6 

23,9 

57.58,8 

57.35,5 

16,9 
34,3 
31,1 


33,7 

2,1 

17,9 

6.27,5 

19,3 

6,2 

5.39,8 

32,8 

13,0 

2,8 
18,8 

9,1 
31,6 
40,8 
49,2 

5.41,5 

6,8 


16,2 
31,3 
24,9 
55,5 
21,1 
.  7,5 
46,2 
22,3 
50,4 
29,9 
40,7 
42,9 
46,6 
.28,0 
5,8 
20,2 
18,5 
.42,0 
48,0 


14. 

14. 

15 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

0 

1 

1 

1 

2 

13 

14 


46. 

48. 

25. 

25. 

45. 

35. 

42. 

40. 
,45. 
,   6, 
,18, 
.34, 
.38 
.22 
.18 
.34 
.51 
.21 
.    6 


20 
22 
12 
14 


33.    .'5,93 
42.11,77 
,  57  .  32,8 
.    5  .  19,80 


16,2  14  .  50  . 
31,8  14.52. 


14.28,8 
33,4 

19,9 

13.36,5 

46,9 

28,2 

16,9 


33,1 
23,7 
44,9 


1  . 
1  . 
1  . 

13. 
14. 
14. 

14. 


22 
1 

34 

21 
6 

35 


30,1 
45,2 
39,9 

9,3 
35,9 
53,5 

2,7 
36,0 

4,0 
43,8 
54,9 

2,2 

0,0 
30,5 
19,1 
34,0 

41,7 
,    2,4 

,30,1 
,  46,0 
,33,8 
.47,7 
.33,3 
.38,8 
•  1,7 
.43,1 


14  .  45  . 

14.48. 

15.24. 

17.24. 

17.44. 

18.24. 

18.41  . 

19.39. 

19 . 44 . 

20.    6. 

20.  18. 

20  .  33  , 
0.37, 
0.58 


14 

15.25 
115.33 
54,517-25 
3,1    2  .    0 


54.31,0 
56  .  46,9 


13.42,5 
20,7 


21,9       36,0 


24,9 

41,9 

37,2 

6.  5,5 

5.40,5 

31,2 
48,9 
48,5 


39,0 

58,7 

8,2 

16,8 


12.57 
14.    5 


47,86 
.  3,16 
.  54,60 
■  27,99 
,51,15 
,35,2 
.  14,14 
.55,11 
.  23,37 
.  2,31 
.  12,08 
.  5,29 
.  19,50 
.20,9 
.  38,57 
.53,13 
.51,58 
.32,7 
.  19,39 


14  .  49  .  48,00 

14  .  52  .    3,57 

0  .  58  .  24,0 


1  , 
1 

12.57 
14.    5 


1  .    5,34 
33  .  52,28 
33,7 
18,50 
14  .  34  .  57,60 


13.21  .45,5 

15.    2.34,9 
15.    4.49,8 


38,8  15.18. 
56,o]l5.21  . 
41,021  .54, 


14.  8,7 


1  .22 
13 


52,9 
10,2 
54,4 
11,8 


45,1  15.22.59,8 
3,015.25.  16,9 
5,918.29.22,6 


14.53. 
14.56. 
15.24. 
15.33. 
17-24. 
1.59, 


48,72 
4,51 
53,53 
17,98 
26,93 
35,34 


B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B 


12  .  57  .  36,5 


15. 

15. 

15 
15 
21 
0 
12 


1  .  52,33 
4.  7,99 

18  .  10,22 
20  .  27,60 
54  .  23,94 
58  .  0,3 
57  .  33,7 


15  .  22  .  16,76 
15.24.34,33 
18  .28.31,14 


(n)  13,59  subtracted. 
(6)  14,31  subtracted, 
(c)   Cloudy.    8".  CS  subtracttd. 


(rf)   Hurried  and  confused.     The  time  is  apparently 

too  great  by  1'".5',  or  l^.e*. 
(e)    Thansit  reversed,  illuminated  end  West. 
(/)  a".  3»,5  added. 


Tkansits  Observed  in  the  Year  1829- 
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Day  of 
the 

Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III.        IV 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m. 


Mean 
of  Wires. 


A.      m.      s. 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  19 


(a)  a  Aquilae 

a*  Capricorni . 

Uranus 

a  Cygni 

a  Aquarii.  .. . 
Polaris  S.P... 


8,8 
15,2 
20,4 

2,6 
42,9 


22,3 
29,0 
35,0 
21,5 


(6)  01L 

02L 

/S  Aquilae  . . 
a  Cygni  . . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 


io) 


(rf) 


(<^) 


a  Cygni  

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedse. 

Polaris 

Polaris  S.P... 
Arcturus 


( /')  a  Cor.  Borealis. 


0  IL 

0  2L 

a  Lyrse 

/3  Lyrae 

Venus  1  L 

n  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . .  . 

a  Cygni 

(3  Aquarii 

a  Aquarii 

o  Pegasi 

5|<5,6'°.N.P.D.6l°.49' 

a  Andromedae  ., 

Polaris , 

a  Arietis , 

a  Ceti 

Polaris  S.P 

Arcturus 


0,1 
36,7 

2,4 
33.19,5 
30,7 

2,2 
15,1 

42,5 


14,0 
50,1 
21,1 
41.22,5 
44,5 

20,0 

28,9 
55,8 


12,8 
33.46,8 
33.17,5 


27,4 
41.54,8 
41.18,5 


Nov.  20 


0   IL 

0  21 

is)  "  Ophiuchi 
a  Lyrae  .... 
Venus  1  L. . 
a  Aquilae  . . 
ft  Aquilae  . . 
a  Cygni  . . . 
ft  Aquarii. . 
a  Aquarii  . . 
a  Pegasi  . . . 


59,9 
18,1 
38,4 
19,5 
9,8 
7,4 
35,1 
14,3 

1,9 
15,1 

42,2 
56,4 

23,7 


35,9 
42,8 
48,9 
40,3 
9,8 
49.21,8 

10,2 
27,9 
3,9 
39,8 
49.21,5 
59,3 

39,1 

42,1 
9,1 

25,6 

42,9 
49.55,0  57.59,5 
49.23,557.29,5 


48,8 
56,5 
3,6 
59,1 
23,7 
57.31,8 

24,7 
42,1 
17,4 
59,1 
57.30,5 
13,4 

58,8 
55,9 
22,8 
38,9 
58,1 


33.51,5  42 
14,1 
4,7 
33.13,5 


41 


10,3 
28,9 
39,1 
38,4 
15,7 

7,1 
35,2 

1,6 
13,8 
42,1 
56,5 


14,1 

32,8 
55,7 
35,2 
24,5 
21,1 
49,7 
28,0 
20,4 
28,0 
55,1 
10,6 
38,6 
28,2 
.  2,7 
28,9 
17,9 
.17,5 
44,4 

24,4 
43,0 
53,0 
55,6 
30,9 
20,7 
48,8 
20,3 
27,6 
5.';,6 
10,2 


9,1 
33,2 

28,3 
46,6 
13,1 
51,1 
39,3 
34,8 

3,1 
41,9 
39,7 
41,9 

9,0 
24,1 
54,0 
43,2 
49.57,5 
43,4 
31,5 


58 


13,3 
47,9 

42,9 

0,9 
30,2 

7,6 
54,2 
48,2 
17,0 
55,7 
58,1 
55,6 
22,9 
37,9 

9,5 
58,1 

4,5 
57,9 
44,9 


58,5 

0 1  .^0,0 
13,2 

38,8 

53,6 

57.2 

11,9 

6,6 

20,6 

12,5 

30,0 

45,8 

0,7 

34,7 

48,4 

2,6 

16,3 

39,4 

58,2 

41,6 

55,3 

9,1 

22,5 

24,1 

37,9 

3,4 
10,9 
18,0 
18,5 
37,5 
5.36,5 

39,1 
56,8 
30,8 
18,0 
5.34,5 
28,2 

17,7 

9,8 

36,5 

52,4 

13,9 

6.  6,8 

5.33,5 

27,5 

3,3 

57,2 
15,2 
47,8 
23,9 

9,7 

2,0 
30,5 

9,9 
17,7 

9,2 
36,3 
52,1 
25,0 
13,3 
6.  7,0 

2,6 
58,7 
5.32,0 
27,8 


16,7  19 
24,3  20 
31,9 
37,1 
51,3 


40  .  30,1 

6  .  38,0 

20  .  19  .  46,3 

20  .  33  .  55,9 

21  .  55  .    4,9 
13  .  21  .  43,5 


52,8 
11,1 
44,2 
36,9 
13.35,8 
41,9 


15  .  27  .  7,4 
15  .  29  .  24,9 

19  .  44  .  57,8 

20  .  33  .  55,7 
13.21.  39,8 
14.    5.56,1 


36,5 

22,9 

50,0 

6,1 

28,8 

14.  7,5 

13.34,5 

42,1 

18,5 


20.33 
21  .20 
21  .55 
22.54 
23.57 
1  .22 
13.21 
14.  5 
15.25 


55,6 
36,5 
■  3,3 
,20,0 
.44,0 
.  8,5 
.37,5 
.56,3 
.33,0 


7,9 
26,6 
34,3 
47,3 

15,9 
1,8 
30,a 
17,5 
9,2 
35,8 
52,0 


11,4 

29,9 
4,6 
39,5 
24,ljl8 
15,6|l9 
43,819 
23,2|20 
36,620 
22,821 
49,721 
6,022 
39,9123 
28,8  23 

14.  8,5 
26,9 
12,2 

13.3.5,5 
41,9 


35  .  25,6 
37  .  44,0 
29.21,9 
55,4 


19  •  39  .  49,53 
20.  5.56,67 
20.19.    3,44 

20  .  32  .  59,29 

21  .54.23,76 
12  .  57  .  30,0 

15.26.24,69 
15.28  .42,41 
19.44.  17,27 
20  .  32  .  59,00 
12  .  57  .  29,2 
14.    5.13,44 


41 
47 
40 
44 
.    6 


39,1 
29,1 
57,2 
37,1 
33  .  54,8 
20  .  36,3 


21,7 
40,5 
48,2 

4,7 
30,5 
15,5 
43,7 
36,1 
22,7 
49,3 

5,8 


55 
.54 
.55 
.57 
.22 
.55 
.51 


3,6 
■19,7 
.54,7 
.43,5 
.  10,8 
.41,6 
.25,8 


21  .36,5 
5.56,1 


15.39 
15.41 
17.25 
18.29 
18  .52 
19.40 
19-44 
20.33 
21  .20 

21  .55 

22  .  54 


36,2 

54,9 

1,7 

21,4 

45,4 

29,0 

.57,0 

.  5,5,2 

36,1 

.    3,0 

.20,0 


20 
21 
21 
22 
23 
0 
12 
14 
15 


32  .  58,56 

19  •  55,89 

54  .  22,86 

53  .  38,71 

.  56 .  58,27 

.  57 .  59,8 

.  57 .  27,8 

.    5  .  13,33 

.  24  .  48,02 


15.34. 
15.37. 
18.28, 

18  .  41  , 
18.46. 

19  .  39  . 
19  .  44  . 
20.    5 
20.32 

21.19 

21  .54 

22  .  53 

23  .  55 
23  .  56 

0.58 

1  .54 

2.50 

12.57 

14.    5 


42,77 

1,07 

30,24 
7,46 
54,38 
48,32 
16,63 
55,73 
58,46 
55,56 
22,68 
38,12 
9,35 
58,32 

3,2 
57,92 
45,10 
25,5 
13,16 


.  38  .  53, 
.41  .  11, 
24  .  20, 
.  28  .  29,: 
.  52  .  0, 
.  39  .  48, 
.44.  16, 
.  32  .  58, 
.19.55, 
.  54  .  22, 
.  53  .  38, 


B. 

B. 

B. 

B. 

B.I 

B.l 

B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.l 

B. 

B. 

B.i 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B. 

«•! 

B. 
B. 


(a)    The  4th  wire  doubtful:  the  mean  of  the  others 

taken. 
(6)    14,15  subtracted, 
(c)    The  4th  was  set  down  59,8. 


(d)    13,89  subtracted. 

(c)    14,33  subtracted  from  the  mean. 

(,/')  15,16  subtracted. 

(g)   Apparently  the  seconds  are  too  small  by  1. 
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Transits  Obseuved  in  the  Year  1829. 


Day  of 

the 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m.      s. 


Nov.  20 


a  AndromedsE  . . . . 

Polaris 

(a)  jt^S^.N.p.D.lS'.SO', 

a  Arietis.... 

J  2L 

Polaris  S.P 

e  Bootis 

a  Cor.  Borealis . . . . 


Nov.  21 


Dec.  6 
Dec.  10 


Dec.  11 


0  IL. 

0  2L. 


12,3 
33A9,5 

14,2 

5,0 

33.12,5 

6.3 

2,5 

21,7 
40,1 


Polaris 


])  2L._..._.. 
E  ^  Orionis . 


O  IL 

02L 

a  LyriE 

/3  Lyrae 

Venus  1  L 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

(6)  a  Pegasi 

(c)  Polaris  with  1 

micrometer,  j"  •  •  • 

96  Piscium , 

>1<5°'.N.P.D.15°.31' 

a  Arietis 

a  Ceti 


28,2 
41.54,0 

28,8 
18,9 
41.16,5 
21,3 
17,1 

36,0 

54,7 

41.37,5 

6,8 
17,6 

46,6 
9,0 
48,7 
28,3 
53,7 
20,6 
48,3 
3,2 

54.37,0  55.37,0 

57,9 
20,2 
21,8 
11,1 


43,4       57,9 
49.55,558.  0,8 


17,6 
43,5 
32,8 
49.17,5 
36,8 
32,3 

50,4 
8,8 


8,1 
58,0 
46,3 
57-26,5 
52,0 
47,6 

4,8 
23,2 


49.40,8  57.43,5 


52,3 
3,7 

32,3 
54,1 
31,3 
12,4 
39,3 
6,5 
35,1 
49,4 


21,2 
31,3 

1,4 
23,3 

6,1 
44,3 

8,0 
34,4 

2,1 
17,0 


36,0 
45,1 

16,2 
38,2 
23,0 
0,1 
21,9 
47,9 
15,3 
31,1 


Dec.  13 


(00  IL 

0  2L 

a  Lyrae 

a  Cygni 

Venus  1  L. . , 
ft  Aquarii  . . . . 
a  Aquarii  .  . . . 

(e)  e  Cephei 

A.  S.  C.2749. 

y  Cephei 

(f)  s  Cephei 


44,4 

30,0 

7,1 

57,6 

20,2 
43,0 
.30,9 
53,7 
34,2 
7,1 
34,4 
37,0 
35,4 
40,0 


Dec.  15 
Dec.  17 


Venus  1 L. 


a  Aquarii 

e  Cephei 

(g)  a  Pegasi 

;|<5,0'™.N.p.D.6l".49' 

a  Andromeda;  .... 

Polaris 

(A)  Do.  with  microm. , 

5|<:6'".N.p.D.15".19'. 

a  Arietis 


19,6 

33,3 
35,5 


14,6 
3,1 

33.24,7 

54.31,5 

22,6 

5,2 


34,8 
57,9 
48,0 
12,5 
48,2 
20,7 
47,9 
4,5 
49,5 
13,5 


33,5 

46,5 
3,1 


30,0 
18,3 
41.24,8 
55.33,5 
13,6 
20,0 


56.40,5  57.41,5 


11,4 
10,0 
36,1 
24,6 

49,7 
12,3 

5,3 
31,3 

2,7 
34,0 

1,3 

31,9 

2,8 

46,8 

45,2 

47,2 

0,2 

30,6 

15,1 

45,0 

33,6 

49.31,0 

56.36,0 

4,0 

34,4 


24,9 

0,7 

50,9 

38,0 

4,4 
27,0 
22,5 
50,2 
16,9 
47,7 
14,9 
59,6 
16,3 
20,5 
23,6 

2,3 

13,8 
58,1 
29,0 
0,4 
49,0 


57.36,5 
55,1 
49,1 


13,4 

6.11 

59,3 

2,4 

0,2 

5.27,5 

7,7 

3,1 

19,1 
37,9 

5.57,8 

50,8 
0,1 

31,1 
53,1 
40,8 
16,2 
36,8 
2,8 
29,0 
45,1 

58.43,5 

38,8 

51,9 

5,7 

51,9 

18,9 
41,9 
40,0 

9,9 
31,7 

1,3 
28,4 
27,4 

29,9 

54,4 

2,4 

16,6 

27,1 

26,2 

43,1 

15,9 

4,4 

5.47,8 

58.38,3 

47,0 

3,9 


28,623. 
14.11,0    1  . 


49,1 
26,9 
13,9 


1  , 
1  , 

12. 

13.31,5113  . 

22,3  14  . 

18,015, 

33,2,15  . 
52,015. 


13.58,5 

5,1 
14,0 

45,7 
7,8 
57,5 
32,2 
51,4 
15,5 
42,3 
58,9 

59.43,5 

52,0 

42,0 

20,0 

5,1 


57. 
22  . 
42. 
55. 
3. 
21  . 
35. 
25. 

43. 
46. 


43,5 
.  11,8 
,39,2 
,41,5 
,27,6 
,37,5 
.37,2 
,33,1 

.47,9 
6,7 


5.36.  19,7 
6.   4.27,9 


17. 
17. 
18. 
18. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 


0,1 
22,1 
14,7 
48,3 
5,9 
29,1 
54  .  55,9 
54.  12,8 


1.0.  44,5 

1.18.  5,7 
1  .  42  .  32,0 
1  .  55  .  34,3 
2.51.  18,6 


33,717. 

56.7  17  . 
56,9:18. 
28,3i20  . 

45.8  20 . 
14,921  . 

21  . 

22  . 
22. 
22. 
23. 


41,7 
54,7 
43,4 
27,2 
40,4 

30,9 

40,3 
53,5 
57,0 
31,1 
19,3 
13.48,5 
59-39,0 
37,0 
18,3 


20.  51  .45,2 


18.48,3 
21  .  11,3 
29  .  14,0 
33  .  47,1 
42  .  59,9 
28,5 
55,1 


20. 
54. 
43. 
50. 
56. 


56,8 
0,8 


19-18,6 


21  . 
22. 
22. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 

1  . 

1  , 


54 
43 
54 
55 
57 
21 
0 
46 
55 


,53,8 

,21,0 

10,9 

,46,2 

34,7 

51,5 

40,5 

,28,0 

,  3.3,0 


23 

0 

1 

1 

12 

12 

14 

15 


56. 
58. 
40. 
54, 

2, 

,57, 

34, 

24. 


15.43 
15.45 


,58,19 
,  2,0 
.  8,29 
.  57,90 
.  46,39 
.24,2 
.  51,94 
.  47,67 

•  4,73 
.  23,34 


0 .  57 .  47,6 

5  .  36  .  35,99 
6.  3.45,67 


17. 
17. 
18. 
18. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 

0, 


9 
11 
28 
41 
33 
19 
54 


16,20 
38,23 
23,16 
,  0,25 
22,43 
48,12 
1.5,43 


53.31,07 

57.41,1 

1  .  17.25,01 
1.40.  0,97 
1  .  54  .  50,84 
2.50.38,13 


17. 
17. 
18. 
20. 
20. 
21  . 

21  . 
22. 

22  . 
22. 
23. 


18.  4,28 
20.27,16 
28  .  22,51 
50,42 
17,06 
47,75 
14,81 
41  .  59,62 
50  .  16,30 
54  .  20,45 
17.23,75 


20.51.    2,18 


21  . 

22  . 
22  . 
23. 
23. 

0. 
0. 
1  . 
I  . 


54. 
41  . 
53. 
55. 
56. 
57. 
57. 
43. 
54. 


13,57 
58,29 
29,13 
0,45 
48,92 
38,05 
36,5 
55,33 
49,13 


B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.I 
B. 


B. 


(0)  50,37  subtracted  from  the  mean. 

(b)  The  6th  was  set  down  57,9. 

(c)  Micrometer  at  19,6l9:  21,119:  22,6l9,  &c. 
(J)  Very  unsteady  :  and  the  wind  very  loud. 


(e)    Double :  the  following  star  observed. 

(/)  38,29  subtracted. 

(g)  Clouds.     13,89  subtracted. 

(h)    The  micrometer  at  19,537:  21,037:  22,537,  &c. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


A.    fit* 


Dec.  17 
Dec.  18 


Dec.  19 


(a)  o  Persei . . . 

Venus  1  L, 
a  Cephei . . 
/3  Aquarii . 
/3  Cephei . . 
a  Aquarii  . 

0  IL.... 
(6)  ©2L.... 


26,8 

9,9 
16,7 

5,7 
41,0 

32,9 

54,8 
17,1 


47,4 

23,9 
45,4 
19,4 
20,0 
46,4 

9,3 
31,7 


8,1 

38,2 
14,0 
32,9 
58,8 
0,0 

24,0 
46,4 


28,6 

52,7 
42,2 
46,4 

37,9 
13,4 

38,7 
1,0 


49,7 

7,0 
11,4 

0,0 
17,6 
26,9 

53,8 
15,9 


10,1 

21,0 
39,4 
13,4 
56,0 
40,1 

8,1 
30,6 


3.10.  30,5 

21.4.  35,3 
21.13.  7,9 
21  .  20  .  27,0 
21  .  25  .  34,9 
21  .  54  .  53,6 

17  .  45  .  22,9 
17  ■  47  .  45,0 


3.    9-28,75 


21  , 

21 

21 

21 

21 


3  .  52,57 
11  .42,43 
19  .  46,40 
23  .  38,03 
54  .  13,33 


B. 


17  .  44  .  38,80 
17.47.    1,10 


(a)  At  the  end  of  the  transit  it  was  found  that  the  counting  was  P  before  the  clock. 
(6)   The  5th  set  down  31,6.     Pretty  steady. 

From  Nov.  21  to  Dec.  6,  and  from  Dec.  19  to  the  end  of  the  year,  the  sky  was  constantly  covered. 


P 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


From   these   Observations    the    following    results    are    immediately    de- 
ducible : 

I-    Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 

over  the  Meridian. 


1829. 

m. 

s. 

1829. 

m.     s. 

Feb.     3 

2 

.  15,98 

May  27 

2  .  16,07 

28 

2 

.  10,76 

28 

2  .  16,36 

March     5 

2 

10,11 

June     2 

2  .  16,73 

15 

2 

9,25 

9 

2  .  17,71 

16 

2 

9,02 

11 

2  .  18,23 

21 

2 

8,82 

12 

2  .  18,05 

24 

2 

8,83 

13 

2  .  18^11 

25 

2 

8,73 

14 

2  .  17,69 

28 

2 

8,72 

15 

17 

2  .  17,68 
2  .  18,23 

April     5 

2 

8,92 

20 

2  .  18,14 

10 

2 

9,40 

23 

2  .  17,78 

14 

2 

9,82 

24 

2  .  17,77 

19 

2 

10,13. 

25 

2  .  17,96 

27 

2 

12,85 

26 

2  .  17,57 

May     4 

2 

13,00 

30 

2  .  17,61 

6 

2 

13,02 

7 

2 

13,03 

July     4 
8 

2  .  17,38 
2  .  17,09 

9 

2 

13,63 

16 

2  .  16,30 

11 

2 

13,69 

19 

2  .  15,59 

13 

2 

14,39 

22 

2  .  14,80 

15 

2 

13,44 

28 

2  .  14,02 

17 

2 

14,58 

19 

2 

15,16 

August  6 

2  .  12,50 

21 

2 

15,69 

7 

2  .  12,24 

23 

2 

15,74 

10 

2  .  11,67 

26 

2 

16,88 

13 

2  .  11,50 

Transits  Observed  in  the  Year  1829. 
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Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 
over  the  Meridian,  continued. 


1829. 

1829. 

m,     s. 

m. 

*. 

Aug.  17 

2  . 

10,61 

Oct.  15 

2  .  10,87 

19 

2. 

10,76 

18 

2  .  11,39 

21 

2. 

10,18 

19 

2  .  11,23 

25 

2. 

9,66 

21 

2  .  11,94 

27 

2. 

9,30 

23 

2  .  12,34 

29 

2. 

9,17 

25 

2  .  12,42 

30 

2  . 

9,00 

27 

2  .  12,64 

Sept.  2 
3 

2  . 

2. 

8,81 
8,75 

29 
31 

2  .  13,29 
2  .  13,76 

4 

2  . 

9,05 

Nov.  1 

2  .  13,95 

6 

2. 

8,49 

2 

2  .  14,35 

8 

2. 

8,36 

5 

2  .  14,74 

9 

2  . 

8,90 

6 

2  .  15,70 

12 

2. 

8,37 

7 

2  .  15,30 

14 

2  . 

9,03 

8 

2  .  15,57 

17 

2. 

8,55 

9 

2  .  15,79 

22 

2. 

8,38 

11 

2  .  15,66 

23 

2. 

8,49 

15 

2  .  16,38 

25 

2  . 

8,72 

16 

2  .  17,57 

28 

2. 

8,39 

17 

2  .  17,72 

29 

2. 

8,64 

19 

2  .  18,30 

Oct.  1 
4 

2. 

2. 

8,61 
9,41 

20 
21 

2  .  18,58 
2  .  18,61 

5 

2  . 

9,37 

Dec.  11 

2  .  22,03 

6 

2. 

9,44 

13 

2  .  22,88 

9 

2  . 

9,58 

19 

2  .  22,30 

73 
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Transits  Observed  in  the  Year  1829. 


II.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  o/"  Jupiter's  Diameter 

over  the  Meridian. 


1829. 

*. 

1829. 

s. 

Feb.  28 

2,81 

July  20 

2,92 

21 

3,08 

May  22 

3,25 

22 

3,35 

23 

1,51 

23 

3,53 

24 

3,90 

31 

3,64 

24 

2,97 

26 

4,11 

June     1 

3,50 

27 

3,01 

5 

3,58 

28 

2,97 

6 

3,45 

29 

3,10 

7 

3,79 

31 

3,23 

8 

3,65 

10 

3,55 

Aug.     2 

3,10 

12 

3,27 

4 

3,30 

14 

3,57 

7 

3,71 

15 

3,30 

10 

3,85 

18 

3,02 

21 

3,28 

24 

3,53 

Sept.     8 

2,50 

July     2 

3,88 

15 

2,80 

5 

3,13 

30 

2,82 

14 

3,18 

Oct.     1 

2,73 

Transits  Observed  in  the  Year  1829. 
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III.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  Saturn's  Ring 

over  the  Meridian. 


1829. 

3. 

1829. 

s. 

Feb.     2 

3,48 

April     8 

3,13 

23 

3,18 

10 

2,95 

28 

3,31 

15 

2,73 

March     4 
14 
15 

3,30 
.3,29 
3,07 

19 
20 

21 

2,91 

2,75 
2,90 

16 

3,08 

May  11 

2,50 

21 

3,20 

13 

2,89 

25 

3,35 

18 

2,79 

30 

3,43 

20 

2,95 

Section    II. 

REDUCTION    OF    THE    OBSERVATIONS. 


The  general  principle  upon  which  I  have  acted  in  correcting  the  effects 
of  instrumental  error  is  the  same  as  was  explained  in  Vol.  I.  p.  29-  Since 
the  beginning  of  the  year,  no  alteration  has  been  made  in  the  adjustments, 
but  the  errors  have  been  ascertained  as  often  as  it  was  thought  necessary, 
or  was  found  practicable,  and  numerical  corrections  corresponding  to  them 
have  been  applied  to  the  observed  times  of  transit. 

I.     ON    THE   ERROR   OF   LEVEL. 

The  error  of  level  has  been  determined  solely  by  means  of  the  spirit- 
level.  In  some  cases,  the  level  has  been  applied  only  four  times:  but 
in  general  it  has  been  applied  six  times. 

EXTllACTS    FROM    THE    LeVEL-BoOK. 

On  Dec.  23,  1828,  23^  the  transit  was  reversed  five  times  (the  East 
end  having  been  previously  lowered),  and  the  following  observations  made 
for  determining  the  difference  of  the  diameters  of  the  pivots.  The  level 
was  applied  four  times  in  each  position  of  the  transit. 

Illuminated  end  West,  the  W.  end  of  the  level  highest  by  1,21 

East    0,66 

W^est  0,98 

East    1,00 

West  1,58 

East    ; -0,84 

But  I  had  remarked  that  the  instrument  at  the  last  placing  was  left  nearer 
to  the  Eastern  V  than  to  the  other.  Upon  placing  it  at  equal  distances 
from  both,  I  found 

Illuminated  end  East,  the  W.  end  of  the  level  highest  by  0,65. 
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The  correction  for  the  inequality  of  the  pivots  deduced  from  these 
observations  in  the  manner  described  in  Vol.  I,  p.  31,  is  0",13  additive  when 
the  illuminated  end  is  East.  The  corrections  formerly  found  (Vol.  I. 
p.  32,   33.)  were  0",13  and  0",24.     I  have  therefore  always  used  0",15. 

March  15.  23''.     Illuminated  end  East,   the  W.  pivot  highest  by  —  0",41 

27.      20 West -1,06 

April     12.     20 West -0,53 

17-      23 West -1,02 

May        3.     20 West -0,32 

12.     22 West -1,57 

20.       5 West —1,36 

27.        6 West -2,07 

June        3.        6 East -2,50 

12.        7 East -1,71 

23.        4 East -  2,41 

24 East -2,17 

July       15.  East —2,17 

23.      22 East -3,18 

30.      23 East  —3,43 

Aug,       6.        5 East  —3,02 

14.  3 East  -3,46 

20.  5 East -3,09 

27.        3 East —2,80 

Sept.        3.  4 East -2,82 

10.  4 East  -2,25 

18.  4 East  -3,50 

23.  3 East -  3,08 

Oct.        1.  1. East  —  2,98 

8.  4 East  -3,67 

15.  4 East  -3,57 

21.  3 East  —2,95 

29.  0 East -3,71 

Nov.         5.        1 East  —3,28 

16.  4 West -3,00 

30.  23 West —3,15 

All  the  observations  from  June  3  to  the  end  of  the  year  were  made  by 
the  assistant. 
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It  Avould  seem  that  there  is  some  want  of  firmness  in  the  adjustments 
for  level.  The  Eastern  Y  has  twice  been  lowered,  and  the  Eastern  end 
has  gradually  risen,  or  the  Western  fallen,  tiU  the  error  of  level  was  2" 
or  3". 

II.     ON   THE   ERROR   OF    COLLIMATION. 

On  Dec.  23,  1828,  23'',  the  transit  was  reversed  five  times,  and  a  part 
of  Grantchester  steeple  was  observed  in  each  position  of  the  instrument. 
The  inconvenience  of  keeping  the  lamp  lighted  (see  Vol.  I.  p.  36.)  had 
compelled  me  to  resort  to  the  use  of  some  other  mark :  and  I  found  it 
possible  to  observe  with  ease  and  accuracy  any  part  of  the  steeple  projected 
on  the  sky.  On  the  present  occasion  the  blunt  point  of  the  spire  was 
observed.  The  eye-piece  was  drawn  out  till  the  spire  was  seen  distinctly : 
the  wires  then  were  not  seen  distinctly :  but  parallel  to  cA^ery  wire  was 
seen  on  each  side  a  series  of  bright  lines ;  of  which  those  nearest  to  the 
wire  were  sufficiently  bright  and  distinct  to  enable  me  to  place  the  moveable 
wire  very  exactly  on  the  imaginary  vertex  of  the  spire's  converging  sides. 
Each  of  the  following  results  is  the  mean  of  six  measures. 

Reading  of  the  micrometer  when  the  micrometer  wire  coincided)         ^.  „^_ 
with  the  middle   wire  j  ' 

Reading   when    the   micrometer   wire    was   placed  on   the   spire,)         on  ifi^ 
illuminated  end  West j  ' 

Micrometer  wire  on  spire,  illuminated  end  East  28,240 

Micrometer  wire  on  spire,  illuminated  end  West 20,21 1 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 24,045 

Micrometer  wire  on  spire,  illuminated  end  East 28,218 

Micrometer  wire  on  spire,  illuminated  end  West 20,188 

Micrometer  wire  on  spire,  illuminated  end  East 28,1 79 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 24,054 

(The  coincidence  of  the  micrometer  wire  with  the  middle  wire  was  found 
by  placing  it  in  contact  six  times  alternately  on  the  two  sides,  the  eye-piece 
being  in  the  position  in  which  the  wires  were  seen  distinctly.) 

Mean  of  readings  when  the  micrometer  wire  coincided  with  the)         ^.  .  .  _ 
middle  wire j  ' 

Mean  of  readings  when   the  micrometer  wire  was  on  the  spire,!         _ .  _  _^ 
illuminated  end  West j  '      ' 

The  same,  illuminated  end  East  "28,212 

Illuminated  end  West,  distance  of  middle  wire  from  spire 3,862 

East  4,163 
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The  error  of  collimation  is  half  the  difference,  or  0,150.  This  is  in 
revolutions  of  the  micrometer  screw. 

Now  from  many  micrometer  observations  of  Polaris  it  is  found  that 
one  revolution  is  17",06  of  space :  and  consequently  the  error  of  collimation 
of  the  middle  wire  is  2",6. 

And  as  the  spire  is  West  of  the  meridian,  the  error  of  collimation  is 
positive  (that  is,  the  correction  to  the  observed  transits  is  additive,)  when 
the  illuminated  end  is  West. 

Hence,  diminishing  the  error  of  collimation  by  ©"jS  for  diurnal  aberration, 
we  have  for  the  error  of  collimation  of  the  middle  wire. 

Illuminated  end  West ; +  2",4 

East -  2",8 

Now,  upon  comparing  the  means  of  the  transits  of  Polaris  and  5  Ursee 
Minoris  over  the  seven  wires,  and  over  the  micrometer  wire  at  equal  dis- 
tances on  both  sides  of  the  middle  wire,  (the  mean  in  this  case  being  very 
exactly  the  transit  over  the  middle  wire),  it  was  found  (Vol.  I.  p.  41.)  that 
the  magnitude  of  the  error  of  collimation  ought  to  be  diminished  by  0",7. 
Thus  we  have,  error  of  collimation  for  the  mean  of  the  seven  wires. 

Illuminated  end  West +  1",7 

East _  2",1 

From  the  last  observations,  as  well  as  from  those  detailed  in  Vol.  I. 
p.  41,  it  appears  that  after  two  reversions  the  transit  does  not  return  to 
the  position  which  it  had  at  first.  The  determination  of  the  error  of 
collimation  by  observation  of  one  mark  requires  absolutely  that  the  positions 
of  the  pivots  be  exactly  interchanged  by  reversion :  and  consequently  a  de- 
termination like  the  preceding  is  subject  to  some  doubt.  But  the  doubt 
will  be  entirely  removed  if  two  marks  on  opposite  sides  be  observed.  For 
the  observations  of  these  marks  wiU  amount  to  the  same  as  measuring  the 
angular  distance  between  the  marks,  subject  to  double  the  error  of  collimation 
(positive  in  one  position  of  the  transit,  and  negative  in  the  other),  and  de- 
pending in  no  degree  on  the  small  variations  in  the  position  of  the  axis 
produced  by  reversion. 

After  some  attempts  I  have  given  up  for  the  present  the  idea  of 
establishing  a  north  mark.  Instead  of  it  I  have  used  a  smaU  transit 
instrument    as   a   collimator.     The    wires    are    not    seen    with    very    great 
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distinctness,  but  they   are   seen   well  enough  to  admit  of  very  correct  ob- 
servation. 

For  south  mark  I  have  adopted  a  wooden  cross  in  the  form  of  X,  the 
vertical  angles  being  acute,  fixed  on  the  top  of  the  tower  of  Grantchester 
church.  I  find  no  difficulty  in  observing  this  at  all  times  with  great 
accuracy,  when  the  state  of  the  air  admits  of  objects  being  seen  without 
tremor. 

On  March  18,  1829,  2'',  the  following  results  were  obtained.  The  co- 
incidence of  the  micrometer  wire  with  the  middle  wire  is  determined  by 
six  observations :  the  readings  when  the  micrometer  wire  was  placed  on 
the  cross  and  on  the  wire  of  the  collimator  are  means  of  ten  observations 
each. 

Coincidence  of  micrometer  wire  with  middle  wire 24,019 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  East 25,121 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  East 22,890 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  West 23,245 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  West 25,453 

Now  the  readings  of  the  micrometer  increase  as  the  micrometer  wire 
is  moved  from  the  illuminated  end.  Let  y  be  the  error  of  coUimation  of 
the  middle  wire,  illuminated  end  East,  and  consequently  -  y  the  error 
of  coUimation,  illuminated  end  West.  Then  the  angular  distance  of  the 
cross  and  the  wire  of  the  collimator,  measured  through  the  East,  is, 

From  the  observations,  illuminated  end  East, 


180"  -  23/  +  24,019  -  25,121  +  24,019  -  22,890 
From  the  observations,  illuminated  end  West, 


180"  +  2y  +  23,245  -  24,019  +  25,453  -   24,019. 
Equating  these,  4y  =  —  0,633:  whence  «/  =  -  0,158  =  -  2" ,7 
Correcting  this  as  at  the  last  determination, 
Error  of  coUimation  of  middle  wire. 

Illuminated  end  West +  2",5 

East  -  2",9 

Error  of  coUimation  of  the  mean  of  the  seven  wires, 

Illuminated  end  West 4.  1"^ 

East -  2",2 
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May  27.  T*".  Observations  of  the  same  kind  as  the  last.  The  cross  and 
the  wire  of  the  collimator  very  steady  and  seen  very  well.  Each  of  the 
results  is  the  mean  of  six  observations. 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 23,885 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  West 21,228 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  West 25,197 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  East 26.846 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  East 22,894 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 23,900 

It  is  found  here  in  the  same  manner  as  in  the  last  operation,  that  the 
error  of  collimation  of  the  middle  wire  =  0,149  =  2",5.     And  thus, 
Error  of  collimation  of  middle  wire 

Illuminated  end  West +  2",3 

East -  2",7 

Error  of  collimation  of  the  mean  of  the  seven  wires. 

Illuminated  end  West +  1",6 

East -   2",0 

Nov.  9.  22".  Observations  of  the  same  kind.  Each  result  is  the  mean 
of  eight  observations. 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 23,939 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  East 25,140 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  East 22,760 

Micrometer  wire  on  wire  of  collimator,  illuminated  end  West 23,059 

Micrometer  wire  on  cross,  illuminated  end  West 25,425 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 23,943 

In  the  same  manner  as  before,  the  error  of  collimation  of  the  middle 
wire  is  found  to  be  0,155  =  2",6. 

The  observations  of  Polaris   between  May  27   and   July  15,   shew   that 

when  the  illuminated  end  is  East,   Polaris   passes  the  mean   of  the   seven 

wires   sooner   than    the   middle    wire   (or    Polaris  S.P.    later)    and    that    the 

mean   difference   of  times  is   l',49.     Hence  the  magnitude  of  the   error  of 

1  49 
collimation  ought  to  be  diminished  by   -~x  or   0",63   for  the  mean  of  the 

seven  wires.     The  diminution  found  last  year  was  0",7:  and  this  we  shall 
continue  to  employ. 

G  2 
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Hence, 

Error  of  collimation  of  middle  wire, 

Illuminated  end  West +  2",4 

East -  2",8 

Error  of  collimation  of  mean  of  seven  wires. 

Illuminated  end  West  +  1"»7 

East -  2",1 

III.     ON   THE   MERIDIAN   ERROR. 

The  observed  transits  being  corrected  for  level-error  and  error  of  colli- 
mation, the  meridian  error  of  the  instrument  may  be  found  from  observations 
of  any  two  stars  at  different  N.P.D.  whose  difference  of  A.R.  is  well  known. 
If  one  of  them  be  near  the  pole,  an  accurate  determination  may  be  ex- 
pected. 

But  from  all  the  observations  that  I  have  hitherto  made  on  circumpolar 
stars,  it  does  not  appear  to  me  that  their  tabular  places  are  given  with 
sufficient  accuracy  to  permit  the  use  of  this  method  for  a  good  instrument. 
This  may  be  inferred  from  the  comparison  of  the  observed  and  tabular  A.R. 
of  Polaris,  given  in  Vol.  I.  p.  65 ;  and  from  the  similar  table  which  follows 
the  Clock  Errors  in  this  Volume. 

The  method  of  which  I  have  spoken  has  therefore  been  used  a  few 
times  only  at  the  commencement  of  1829.  In  all  the  rest  of  the  year, 
double  transits  only  of  Polaris  have  been  relied  on. 

Feb.        2.     9".     By  ^Ursae  Minoris  S.P.  and  Castor,  using  the  A.R.)        -ia,"  a 
of  the  Nautical  Almanac,  the  Meridian  Error  is. .J '"'  ' 

3.      9.       By  ^  Ursae  Minoris  S.P.  and  Procyon 11,2 

23.      8.       By  ^  Ursae  Minoris  S.P.  and  Castor 11,1 

27  and  28.      By  ^  Ursae  Minoris  and  ^  Ursae  Minoris  S.P 9,4 

28 28.      By  S  Ursae  Minoris  S.P.  and  S  Ursae  Minoris 9,2 

9",3  is  adopted  for  these  three  transits. 

March    4.      7''-      By  5  Ursae  Minoris  S.P.  and   Castor    (diminishing  by"j 

l',3  the  A.R.  of  S Ursas  Minoris  given   by   thel...  10,3 
Astronomical  Society's  corrections) j 

14  and  15.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 8,4 

16 16.     By  Polaris  and  Polaris  S.P 9,6 
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March  2^  and  27.     By  Polaris  and  Polaris  S.P 

27 28.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

6",4  :  T'j^ :  8",2,  are  adopted  for  the  three  last  transits. 

April 


9  and  10.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

25 25.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

May       3 4.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

10 10.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

10 11.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

3",8 :  5",0 :  and  6",4  are  adopted  for  the  three  last  transits. 

12  and  12.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

12 13.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

14 14.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

17 17.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

17 18.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

18 18.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

18 19.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

19 19.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

19 20.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

20 20.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

20 21.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

7",9  :  6",5  :  6",0 :  6",0 :  6",0  :   6",7 :  7",3  :  7",5  :   7",3  are  adopted  for 
nine  transits. 


May     22  and  22.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

22 23.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

9",4 :  7",4 :  5",4  are  adopted  for  the  three  last  transits. 

27  and  27.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

27 28.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

June       5 5.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

9 9.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

9 10.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

8",4  is  adopted  for  the  three  last  transits. 

12  and  12.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

18 18.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

19 20.     By  Polaris  and  Polaris  S.P 

July       1 2.     By  Polaris  and  Polaris  S.P 

23 23.     By  Polaris  S.P.  and  Polaris 


6",9 
7,8 

8,6 

10,7 

6,6 

4,2 
5,7 

5,5 
5,4 
3,0 
7,2 
5,8 
6,3 
5,6 
6,4 
7,0 
7,6 
7,4 

the  last 

8,4 
6,5 

6,2 
6,2 
6,2 
8,5 
8,2 

7,3 
0,1 
6,3 
5,6 
5,8 
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Sep.      14  and  15.      Polaris   and   Polaris  S.P 
15 15 


.'>  mean 9".0 


25 25.      Polaris  S.P.  and  Polaris  7,9 

Oct.        8 9.      Polaris  and   Polaris  S.P. | 

9 9.      Polaris  S.P.    and  Polaris)    °^^^" ^'' 

14 15.      Polaris  S.P.  and  Polaris 6,8 

22 23.      Polaris  S.P.  and  Polaris 7,2 

26 27.      Polaris  S.P.   and  Polaris) 

27 27.      Polaris   and   Polaris  S.P.)    ™^^" ' ^'^ 

30 31.      Polaris  S.P.  and  Polaris  8,7 

31 31.      Polaris  and  Polaris  S.P 9,2 

31  and  Nov.  1.      Polaris  S.P.  and  Polaris 8,9 

Nov.       1 1.      Polaris  and  Polaris  S.P 9,2 

9",0  is  adopted  for  the  five  last  transits. 

6  and     7-      Polaris  S.P.  and  Polaris 8,9 

7 7-      Polaris  and  Polaris  S.P 8,9 

7 8.      Polaris  S.P.  and  Polaris  10,0 

8 8.      Polaris  and  Polaris  S.P 9,6 

9",4  is  adopted  for  the  five  last  transits. 

15 15.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 8,2 

17 18.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 9,6 

18 18.      By   Polaris  and  Polaris  S.P 10,1 

18 19.      By  Polaris  S.P  and  Polaris. 11,2 

19 19.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 12,0 

19 20.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris  11,6 

20 20.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 12,1 

9",3:  9",9:  10",6:  11",6:  li",8:  11",8 :  12",2  are  adopted  for  the  last  seven 
transits. 

The   following  observations  have  been  made  to   determine  the  position 
of  the  cross  on  Grantchester  Steeple. 

Nov.  1.     5".     Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 23,939 

Micrometer  wire  on  cross 22,730 

The  cross  therefore  was  apparently  East,  or  really  West,  of  the  line  of 
collimation  corresponding  to  the  middle  wire,  by  1,209  =  20",6. 
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The  line   of  collimation    was  East   of  the  meridian  by  the  sum  of  the 
errors  of  meridian  and  collimation  =  9  ",0  -  2",6. 

Hence  the  cross  was  West  of  the  meridian  by  20",6-9",0  +  2",6  =  14"2. 

Nov.  7.     S^.     Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire  23,948 

Micrometer  wire  on  cross  22,731 

The  cross  therefore  was  West  of  the  line  of  collimation  by  1,217  =  20",8. 
Hence  the  cross  was  West  of  the  meridian  by  20",8-9",4  +  2",6  =  14",0. 

Nov.  20.     3^.     Illuminated  end  West. 

Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire 24,152 

Micrometer  wire  on  cross 25,783 

The  cross  therefore  was  West  of  the  line  of  collimation  by  1,631  =  27",8, 
and  therefore  West  of  the  meridian  by   27",8  -  2",6  -  11",8  =  13",4. 

The  reading  of  the  micrometer,  at  coincidence  of  the  moveable  wire 
with  the  middle  wire,  had  been  altered  by  an  accidental  blow  on  Nov.  12. 
I  have  at  present  no  foundation  for  asserting  whether  or  not  the  error  of 
collimation  was  altered  by  this  violence. 


The  usual  rule  in  the  employment  of  these  numbers  for  the  correction 
of  the  Observed  Transits  has  been,  to  continue  the  use  of  the  same  nvimbers 
till  an  interruption  of  at  least  several  hours  was  found  among  the  observations. 
The  meridian  error  determined  on  July  23,  was  used  till  Aug.  30. 

The  multiplication  of  the  errors  by  the  factors  corresponding  to  the  stars 
observed  is  always  performed  by  means  of  a  sliding  rule.  No  figures  are 
preserved  below  the  hundredths  of  seconds. 


Section  III. 


CLOCK    ERRORS    AND    CLOCK    RATES 

DETERMINED   BY    KNOWN   STARS. 


For  the  determination  of  the  error  of  the  clock  I  have  thought  it 
desirable  to  confine  myself  to  stars  taken  from  the  sixty  whose  places 
are  given  in  the  Nautical  Almanac.  The  names  of  these  stars,  and  the 
mean  Right  Ascensions  for  Jan.  1,  1829,  which  are  used  in  this  Section, 
are  as  follows : 


Star's  Name. 

Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,   1829. 

Star's  Name. 

Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,   1829. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

a  Cassiopeias 

0  .  30  .  51,29 

0  .  59  .  17,6 

1  .  57  .  33,26 

2  .  53  .  21,03 

3  .  12  .     9,63 

4  .  26  .     7,17 
5.4.     4,38 
5.6.  19,50 

5  .  45  .  55,17 

5  .  46  .  59,39 

6  .  37  .  36,70 

7  .  23  .  40,73 
7  .  30  .  21,05 
7  .  34  .  50,67 
9  -  19      11,21 

Reffulus 

9  .  59  .  15,63 

10  .  53  .     6,33 

11  .  40  .  20,09 

11  .  44  .  47,90 

12  .     6  .  55,43 

13  .  16  .  11,76 
13  .  40  .  47,69 

13  .  59  .  45,80 

14  .     7  .  52,01 
14  .  37  .  31,21 
14  .  41  .  26,17 

14  .  51  .  17,64 

15  .  27  .  27,20 

15  .  35  .  51,24 

16  .     5  .  23,77 

Polaris 

a  Ursae  Majoris 

3  Leonis 

a  Arietis 

aCeti 

n  Persei 

y  Ursae  Majoris 

5  Ursae  Majoris 

Spica 

Aldebaran 

CaDella 

;;  Ursae  Majoris 

a  Draconis 

Rigel 

a  Orionis 

Arcturus 

/3  Aurigas 

e  Bootis 

Sirius 

fi    Liibrae  . 

Castor 

)8  Ursae  Mirioris 

a  Coronae  Borealis... 
a  Serpentis  ...o 

Procyon  

Pollux 

a  Hydrae 
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Star's  Name. 


Antares 

/3  Draconis 

a  Ophiuchi 

"/  Draconis 

5  Ursae  Minoris. 

oLyrae 

/3  Lyrae 

S  Draconis 

a  Aquilse 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 


k. 


16 
17 
17 
17 

18 
18 
18 
19 
19 


18 
26 

27 
52 

27 
31 
43 

12 

42 


56,20 
34,42 

0,18 
38,50 
28,28 

9,18 
46,14 
29,91 
26,53 


Star's  Name. 


/3  Aquilse,..., 
a*  Capricorni . 

a  Cygni 

a  Cephei 

/3  Aquarii . . . . 
jS  Cephei  .... 
a  Aquarii  .  . . . 
a  Pegasi 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 


k. 


a  Andromedae 


19 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 


46  .  54,98 

8  .  33,74 

35  .  36,50 

14  .  29,65 


22 

26 

57 
56 


33,15 

25,31 

0,10 

15,09 


23  .  59  .  34,10 


From  these  mean  right  ascensions,  the  apparent  right  ascensions  have 
been  found  by  means  of  the  Tables  accompanying  the  Catalogue  of  the 
Astronomical  Society.  Log  A  and  log  £  have  been  taken  from  the  Intro- 
duction to  those  Tables,  and  log  C  and  log  JD  from  the  Supplement  to  the 
Nautical  Almanac.  In  general  no  interpolation  has  been  attempted ;  the 
numbers  corresponding  to  the  time  nearest  to  the  time  of  observation  being 
always  taken. 


H 
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Clock  Erroks  and  Clock  Rates.    1829- 


Day  of 
Observation. 


Name  of  Star, 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


h. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


Feb.     2 


Feb.    3 


Feb.    6 


Feb.  23 


Feb.  27 


Feb.  28 


March    4 


March    9 
March  10 


March  13 


March  14 


a  Ursse  Min.  S.P, 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Aquilae 

a  Pegasi 

S  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Castor 

Procyon 

S  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Cygni 

8  Ursae  Min 

a  Aquilae 

a  Cygni 

Polaris 

Aldebaran 

S  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon  

Pollux 

a  Ophiuchi 

2  Ursae  Minoris. . 
a  Cygni 

S  Ursae  Min.  S.P. 
S  Draconis  S.P.... 

Castor 

Procyon  

Pollux 

a  Cygni  S.P 

a  Pegasi 

S  Draconis 

S  Ursa  Min.  S.P 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Cephei 

/3  Cephei 

Capella 

S  Draconis  S.P. . 

Pollux 

a  Cygni  S.P 

a  Cephei  S.P.  . . . 

a  Hydrae 

/3  Cephei  S.P.... 


6 

7 
7 
7 


7 
7 
7 

7 
7 


18 
19 


0 
4 
6 

7 
7 
7 

17 
18 
20 

6 

7 
7 
7 
7 
8 
22 


6 

7 
7 

7 

21 
21 

5 
7 
7 
8 
9 
9 
9 


26 

22 

29 
33 


19  .  41 

22  .  55 
6  .  26 
22 
29 
33 


22 
29 


6 

7 
7 

7  •  83 
20  .  34 


26 
22 
29 


26 
41 


20  .  34 


57 
24 
26 
22 
29 
33 
25 
26 
34 

26 
11 
22 
29 
33 
34 
55 


26 
22 
28 
33 

13 
25 

2 
11 
33 
34 
13 
17 
25 


7,0 
41,26 
21,32 
51,14 
24,16 

12,87 
6,8 
41,03 
21,02 
50,74 

40,04 
20,02 

5,8 
34,66 
14,68 
44,54 
27,62 

3,8 
16,51 
25,95 

54,2 
57,94 

3,7 
32,45 
12,37 
42,32 
50,22 

3,6 
25,37 

3,6 
17,16 
31,16 
11,01 
40,93 
24,42 

3,05 


19  .  11  .  14,51 


3,3 
28,12 

8,15 
38,00 

12,87 
7,79 

49,49 
12,92 
36,24 
20,08 
12,76 
57,08 
7,82 


6  .  27 

7  .  23 
7  .  30 
7  -  34 

19  .  42 

22  .  56 

6  .   27 


7 
7 
7 

7 
7 

6 

7 

7 

7 

20 


0 

4 


7 
7 
7 
8 
22 


6 

7 
7 
7 

21 
21 

5 
7 
7 
8 
9 
9 
9 


23 
30 
34 

23 
30 

27 
23 
30 
34 
35 


18  .  27 

19  •  42 

20  .  35 


59 
26 


6  .  27 


23 
30 


7  .  34 

17  .  27 

18  .  27 
20  .  35 

6  .   27 

7  .  12 


23 
30 
34 
35 
56 


27 
23 
30 
34 

14 
26 

4 
12 
34 
35 
14 
19 
26 


8,0 
42,72 
22,83 
52,60 
25,83 

14,63 

8,2 
42,71 
22,83 
52,60 

42,71 
22,83 

13,3 

42,58 

22,70 

52,48 

35,72 

15,0 

26,31 

35,79 

5,3 
8,00 
15,1 
42,50 
22,63 
52,41 
0,53 
15,2 
35,81 

16,2 

28,45 

42,45 

22,59 

52,36 

35,88 

14,65 


19  .  12  .  28,77 


18,2 
42,32 
22,49 
52,26 

28,65 
23,67 

5,41 
28,99 
52,19 
36,11 
28,65 
13,06 
23,67 


1,0 

1,46 
1,51 
1,46 
1,67 

1,76 

1,4 

1,68 

1,81 

1,86 

2,67 
2,81 

7,5 

7,92 

8,02 

7,94 

8,10 

11,2 
9,80 

9,84 

11,1 

10,06 

11,4 

10,05 

10,26 

10,09 

10,31 

11,6 

10,44 

12,6 

11,29 

11,29 

11,58 

11,43 

11,46 

11,60 

14,26 

14,9 
14,20 
14,34 
14,26 

15,78 
15,88 

15,92 
16,07 
15,95 
16,03 
15,89 
15,98 
15,85 


0,22 
0,30 
0,40 

0,33 
0,33 


0,31 
0,31 
0,30 


0,33 
0,43 


0,43 
0,45 
0,43 


0,60 


0,31 
0,33 
0,33 
0,29 
0,34 


0,48 
0,46 
0,47 


0,48 
0,42 
0,45 


17 
17 
20 


25 

4 


4 
4 
4 

3,5 
29 


6 
6 
6 


10 

4 

10 


Clock  Erroes  and  Clock  Rates.     1829- 


63 


Day  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


A. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate- 


Number 
of  Days. 


March  14 


March  15 


March  16 


March  20 
March  21 
March  22 
March  24 

March  25 

March  27 


Regulus 

a  Ursae  Majoris. . 

/3  Leonis 

y  Ursae  Majoris. . 
a  Cassiopeiae  S.P. 

Polaris  S.P 

Spica 


Polaris 

c  Ursae  Min.  S.P. 

Sirius 

i  Draconis  S.P. . 

Procyon 

Pollux 

aCygni. 

a  Cephei , 

/3  Cephei 

o  Ursae  Maj.  S.P, 

a  Andromedae  . . . 

a  Cassiopeia; 

Polaris 

Aldebaran 

Capella 

Rigel 

/3  Draconis  S.P. . 

/3  Aurigae 

7  Draconis  S.P. .. 
g  Ursae  Min.  S.P. 

Sirius 

S  Draconis  S.P. . . 

Procyon  

Pollux 

a  Cygni   S.P 

a  Cephei  S.P. . . . 
/3  Cephei  S.P.... 
a  Ursae  Majoris. . 

/3  Leonis 

7  Ursae  Majoris . . 
a  Cassiopeiae  S.P. 
Polaris  S.  P.... 
Spica 


a  Andromedae . 


Polaris  . 
a  Cygni. 


Castor 

a  Andromedae. 


Sirius . 
Pollux 


Polaris 

Capella 

/?  Aurigae 

Castor 

7  Ursae  Majoris. 


9  •  58  .  1,53 

10  .  51  .  52,72 

11  .  39  .  6,07 

11  .  43  .  34,23 

12  .  29  .  34,88 

12  .  57  .  42,1 

13  .  14  .  58,01 

0  .  57  .  42,2 

6  .  26  .  2,4 

6  .  36  .  21,56 

7  .  11  .  12,65 
7  .  29  .  5,98 
7  .  33  .  35,82 

20  .  34  .  19,51 

21  .  13  .  12,06 

21  .  25  .  7,04 

22  .  51  .  52,43 


23 

0 

0 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

9 
10 
11 
11 
12 
12 
13  , 


58 
29 
57 
24 

2 

5 
25 
45 
51 
26 
36 
11 
29 
33 
34 
13 
25 
51 
39 
43 
29 
57  . 
14  . 


17,20 

34,26 

39,4 

51,04 

48,58 

3,42 
18,30 
43,87 
22,14 

3,6 
21,11 
12,31 

5,49 
35,32 
19,28 
11,93 

7,17 
51,80 

5,16 
33,49 
34,07 
39,5 
57,06 


23  .  58  .  15,30 

0  .  57  .  40,9 

20  .  34  .  16,65 

7  .  22  .  20,97 
23  .  58  .  12,57 

6  .  36  .   16,11 

7  .  33  .  30,54 

0  .  57  .  35,3 
5.2.  42,32 
5  .  45  .  37,80 
7  .  22  .  19,02 
11  .  43  .  26,85 


9  .  59  .  17,52 

10  .  53  .  8,89 

11  .  40  .  21,99 

11  .  44  .  50,04 

12  .  SO  .  50,83 

12  .  59  .  0,1 

13  .  l6  .  13,81 

0  .  58  .  59,8 
6  .  27  .  20,0 

6  .  37  .  37,72 

7  .  12  .  29,04 
7  .  30  .  22,41 
7  .  34  .  52,18 

20  .  35  .  36,18 

21  .  14  .  28,70 

21  .  26  .  23,75 

22  .  53  .  8,89 


23 
0 
0 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 

9 

9 
10 
11 
11 
12  . 

12  . 

13  , 


59  ■ 
30  . 
58  . 
26  . 
4  . 
•6  . 

26  . 
47  . 

52  . 

27  . 
37  . 
12  . 
30  . 

34  . 

35  . 
14  . 
26  . 

53  . 
40  . 
44  . 
30  . 
58  . 
16  . 


33,79 
50,81 
59,6 

7,70 

5,36 
20,03 
34,80 

0,59 
38,74 
20,4 
37,71 
29,11 
22,40 
52,17 
36,19 
28,70 
23,85 

8,89 
22,01 
50,06 
50,79 
59,6 
13,83 


23  .  59  .  33,81 

0  .  58  .  58,5 

20  .  35  .  36,89 

7  .  23  .  42,05 
23  .  59  •  33,83 

6  .  37  .  37,55 

7  .  34  .  51,99 

0  .  58  .  57,8 
5.4.     5,08 
5  .  47  .     0,31 
7  .  23  .  42,01 
11  .  44  .  50,07 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1  , 
1  , 
1  . 
1  , 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
1   . 


•  15,99 
.  16,17 
.  15,92 
.  15,81 
.  15,95 
.  18,0 
.  15,80 

.  17,6 

■  17,6 

.  16,16 

.  16,39 

,  16,43 

.  16,36 

16,67 

16,64 

16,71 

16,46 

16,59 

16,55 

20,2 

16,66 

16,78 

16,61 

16,50 

16,72 

16,60 

16,8 

16,60 

16,70 

16,91 

16,45 

16,91 

16,77 

16,68 

17,09 

16,85 

16,57 

16,72 

20,1 

16,77 


1   .   18,51 

1   .  17,6 

1   .   19,74 

1   .  21,08 
1   .  21,26 

1   .  21,44 
1   .  21,45 


22,5 

22,76 

22,51 

22,99 

23,22 


0,32 
0,42 
0,41 
0,42 
0,43 
0,41 


0,41 
0,43 


0,44 
0,31 
0,48 
0,09 
0,44 
0,44 
0,41 
0,46 
0,46 
0,38 
0,38 

0,48 

0,38 


0,44 

0,48 
0,69 

0,54 
0,56 


0,54 
0,53 
0,64 
0,60 


1 

5 

1 

15 

2 
2 


16 
2 


1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

5 


14 

4 

9 
9 


11 

11 

3 

11 
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Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


March  27 

March  28 

March  30 

March  31 
April    1 

April    2 

April    3 

April    5 
April    8 

April    9 
April  10 


April  12 

April  13 
April  14 
April  15 


Polaris  S.P. 
a  Aquilae. . . 
a  Cygni. . . . 
a  Cephei . . . 
/3  Cephei  . . 


Reduced  Time 
of  Transit. 


n  Cassiopeise 

Polaris 

/3  UrsK  Min.  S.P. 
n  Persei 


Sirius  ... 
Procyon  , 

a  Cephei . 


a  Cephei  S.P.  . . 

Regulus 

a  Ursae  Majoris. 
Polaris  S.P 


a  Cephei  S.P.  . . 
0  Cephei  S.P. . . 

Regulus 

a  Ursae  Majoris. 


Castor 

Procyon 

Regulus 

a  Ursae  Majoris. 
Polaris  S.P 


/3  Leonis . 


a  Hydrae  .. 
Polaris  S.P. 


a  Andromedae . . 
a  Cassiopeiae. . . , 
Polaris , 


Capella 

Castor 

Procyon  

Pollux 

a  Hydrae 

Regulus 

a  Ursae  Majoris. 
7  Ursae  Majoris. 
Polaris  S.P 


Regulus 

7  Ursae  Majoris. 


Regulus 
Regulus . 


Castor  . . . 
Procyon . 


Apparent  A.R. 


A. 


12  .  57  .  35,4- 

19  .  41  .  3,68 

20  .  34  .  13,18 

21  .  13  .  5,90 
21  .  25  .  1,14 

0  .  29  .  27,58 
0  .  57  .  35,5 

2  .  49  .  56,52 

3  .  10  .  46,20 

6  .  36  .   12,45 

7  .  28  .  56,91 

21  .  13  .  4,14 

9  .  13  .  3,06 

9  .  57  .  51,56 

10  .  51  .  42,76 

12  .  57  .  27,7 

9  .  13  .  2,84 

9  .  24  .  57,94 

9  .  57  .  51,21 

10  .  51  .  40,90 

7  .  22  .  15,03 

7  .  28  .  55,39 

9  .  57  .  50,56 

10  .  51  .  41,14 
12  .  57  .  30,6 

11  .  38  .  54,63 

9  •  17  .  43,71 

12  .  57  .  39,6 

23  .  58  .  4,47 
0  .  29  .  21,59 
0  .  57  ■  29,0 


5 

7 

7 

7 

9 

9 

10 

11 

12 


2 
22 
28 
33 
17 
57 
51 
43 
57 


9  .  57 
11  .  43 


35,46 
12,00 
52,05 
21,84 
42,79 
47,33 
38,07 
19,87 
29,0 

45,90 
18,61 


9 

9 

7 
7 


57  .  45,19 
57  .  44,80 


22 
29 


8,59 
48,95 


12  .  58  .  57,8 

19  ■  42  .  27,01 

20  .  35  .  36,53 

21  .  14  .  29,14 
21  .  26  .  24,30 

0  .  30  .  50,84 

0  .  58  .  57,7 

2  .  51  .  19,92 

3  .  12  .  9,78 

6  .  37  .  37,45 

7  .  30  .  22,17 

21  .  14  .  29,31 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


9  •   14 

9  .  59 

10  .  53 

12  .  58 


14 
26 


9  •  59 
10  .  53 


7 

7 

9 

10 


23 
30 

59 
53 


12  .  58 


29,31 

17,37 

8,70 

57,5 

29,36 

24;55 

17,50 

8,67 

41,86 
22,11 
17,35 
8,59 
57,5 


11  .  40  .  22,03 

9  ■  19  .  12,77 

12  .  58  .  57,7 

23  .  59  .  34,00 
0  .  30  .  50,97 
0  .  58  .  57,9 

5  .     4  .  4,78 

7  .  23  .  41,72 

7  .  30  .  21,98 

7  .  34  .  51,68 

9  .  19  .  12,74 

9  .  59  .  17,26 

10  .  53  .  8,51 

11  .  44  .  49,98 

12  .  58  .  57,3 

9  .  59  .  17,22 
11  .  44  .  49,95 

9  .  59  .  17,22 

9  .  59  .  17,21 

7  .  23  .  41,61 
7  .  30  .  21,88 


22,4 

23,33 

23,35 

23,24 

23,16 

23,26 

22,2 

23,40 

.  23,58 


1   .  25,00 
1   .  25,26 


25,17 

26,25 
25,81 
25,94 
29,8 


1  .  26,52 
1  .  26,61 
1   .  26,29 

1  .  27,77 


1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


26,83 
26,72 

26,79 
27,45 
26,9 

27,40 

29,06 
18,1 

29,53 
29,38 
■  28,9 

.  29,32 
.  29,72 

•  29,93 
.  29,84 

•  29,95 
.  29,93 
.  30,44 
.  30,11 
.  28,3 


1  .  31,32 
1   .  31,34 

1   .  32,02 

1   .  32,41 

1  .  33,02 
1  .  32,93 


0,48 
0,72 
0,55 
0,54 

0,56 


0,73 
0,59 

0,48 

0,59 
0,55 
0,55 


0,27 
0,63 
0,48 
1,83 

0,55 
0,36 
0,50 
0,32 


0,53 
0,52 


0,52 
0,51 


0,47 
0,41 
0,46 
0,52 
0,44 
0,45 
0,43 
0,49 


0,69 
0,61 

0,70 

0,39 

0,66 
0,60 


Number 
of  Days. 


28 

5 

12 

12 

12 


5 
14 


16 
18 
16 


1 

5,5 

1 

1 

7 
4 
1 
1 


20 
25 


16 

12 


14 

7 
7 

16 
2 
7 
7 

14 


2 
2 

1 

1 

5 

5 
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Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


April  15 

April  16 

AprU  17 
April  18 

April  19 
April  20 

April  21 

April  25 

April  27 
April  28 

April  29 

May    2 

May    3 

May    4 


Pollux 

Regulus 

a  Cassiopeiae  S.P, 


Regulus 

Polaris  S.P...  . 
a  Andromedae . 


Regulus ... 
Polaris  S.P. 


Procyon . . . . 

Pollux 

Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus . . . 


Sirius  . . . . 
a  HydrsB 

Regulus . , 


Sirius 

Castor 

Procyon . . . . 

Pollux 

Polaris  S.P. 


Castor  . . , 
Procyon  . 
Pollux . . 
Regulus . 


a  Cassiopeiie  S.P, 

Polaris  S.P 

Spica 

Polaris 


Aldebaran 


Castor . . . 
Procyon . 


Regulus  . . . 
Polaris  S.P. 


/3  Leonis  . . . 
Polaris  S.P. 


Arcturus  . . , 
?  Ophiuchi. 
Polaris  . . . . 


«  Persei 

Regulus 

a  Ursae  Majoris . . 

/3  Leonis 

7  Ursae  Majoris . , 
i  Ursae  Majoris  . , 
a  Cassiopeiae  S.P 
Polaris  S.P 


7  .  33 

9  ■   57 

12  .  29 

9  •  57 
12  .  57 
23  .  58 


9  ■  57 
12  .  57 


6 
9 
9 

6 

7 

7 
7 


7 
7 
7 
9 

12 
12 


9 
12 


28 
33 


12  .  57 

13  .  14 

14  .  6 


36 
17 

57 

36 

22 
28 
33 


12  .  57 


22 
28 
33 

57 

29 

57 


13  .  14 

0  .  57 


7  .  22 
7  .  28 


57 
57 


18,65 
44,25 
18,15 

43,89 
27,1 
0,00 

42,81 
25,1 

46,85 

I6,6l 

2.5,2 

39,33 

19,02 

1,13 
37,04 
41,63 

0,75 

5,72 

45,86 

15,60 

17,4 

5,27 

45,45 

,  15,17 

,  40,85 

.  12,75 
.  25,2 
,  35,55 
.  25,1 


4  .  24  .  27,34 


11  .  38 

12  .  57 

14  .  6 

16  .  3 

0  .  57 


3 

10 

9 

57 

10 

51 

11 

38 

11 

43 

12 

5 

12 

29 

12 

.  57 

1,37 
41,10 

36,52 
21,3 

39,36 
20,2 

10,80 
42,99 
17,8 

26,02 
32,99 
23,71 
37,80 

5,61 
13,26 

7,83 
17,9 


7  .  34  .  51,94 

9  .  59  .  17,20 

12  .  30  .  51,06 

9  .  59  .  17,18 
12  .  58  .  58,9 
23  .  59  .  34,12 

9  .  59  .  17,17 
12  .  58  .  58,8 


6 
9 
9 

6 

7 
7 
7 


12 

12 

13 

0 


9 
12 

11 
12 


30 
34 


12  .  58 

13  .  16 

14  .  7 


3 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
12 


37 
19 
59 

37 
23 
30 
34 


12  .  58 


30 
59 
16 
59 


7  .  23 
7  .  30 


59 

59 

40 
59 


14  .  7 

16  .  5 

0  .  59 


21,88 

51,52 

59,3 

14,10 

54,03 

37,05 
12,60 
17,14 

37,05 
41,52 
21,80 
51,48 
59,8 


12 
59 
53 
40 
44 
6 
30 
59 


7  .  23  .  41,50 

7  .  30  .  21,79 

7  .  34  .  51,47 

9  •  59  .  17,13 


51,28 

1,2 
14,13 

1,6 


4  .  26  .  7,18 


41,37 
21,69 

17,01 
2,8 

21,85 
3,8 

54,10 

26,12 
4,6 

9,59 
16,94 

7,78 
21,83 
49,58 
57,22 
51,55 

4,6 


33,29 
32,95 
32,91 

33,29 

31,8 

34,12 


1   .  34,36 
1   .  33,7 


35,03 

34,91 

34,1 

34,77 

35,01 


1  .  35,92 
1  .  35,56 
1   .  35,51 


36,30 
35,80 
35,94 
35,88 
42,4 


1  .  36,23 

1  .  36,34 

1  .  36,30 

1  .  36,28 


38,53 
36,0 
38,58 
36,5 


1   .  39,84 

1  .  40,00 
1   .  40,59 


40,49 
41,5 


1   .  42,49 

1   .  43,6 

1   .  43,30 

1  .  43,13 

1   .  46,8 


43,56 
43,95 
44,07 
44,03 
43,97 
43,96 
43,72 
46,7 


0,69 
0,54 
0,64 

0,34 

0,66 

1,07 


0,70 
0,54 

0,54 


0,55 
0,62 
0,57 

0,38 
0,54 
0,45 
0,48 


0,43 
0,40 
0,42 
0,38 

0,56 

0,54 

0,55 

0,54 
0,6l 

0,53 
0,56 
0,55 


0,54 
0,69 
0,57 
0,77 
0,57 

0,57 


5 
1 

5,5 

1 

7 
1 


3 
3 

33 


20 
9 
2 

1 
5 

.  2 
2 


1 
1 

1 

2 

10 


42 

7 
7 


27 


15 


37 
5 

24 
2 

22 
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Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.        m. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate- 


Number 
of  Days. 


May    4 
May    5 

May    6 

May    7 

May    9 
May  10 


May  11 


May  12 


May  1.3 


May  14 


Spica . . . . 
Arcturus . 


Polaris  S.P..... 
>;  Ursae  Majoris . 
Arcturus 


a  Draconis . . 
Arcturus . . . . 
a^  Librae .... 
a  Persei  S.P. 


Capella  . 
Procyon . 
Regulus . 
Antares  . 


Capella  . . . 
a  Orionis . 


Sirius 

Pollux 

Regulus ... 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
Polaris  . . . . 


Castor 

Pollux 

a  Hydrffi 

Regulus 

a  Ursae  Majoris . 
Polaris  S.P 


Sirius 

Castor 

Procyon ... 

Pollux 

Regulus  . . . 
Polaris  S.P. 
a  Draconis. 
Arcturus . . . 
Antares . . . . 
Polaris  . . . . 


/3  Cephei  S.P.  . . . 

Regulus 

Polaris  S.P 

a  Ursae  Maj.  S.P. 
a  Pegasi 


Sirius 

Castor 

Procyon . . . , 

Pollux 

Polaris  S.P. 
Arcturus  . . , 
a  Cor.  Bor. 
a  Serpentis . 
8  Ophiuchi. 


13 
14 

12 
13 
14 

13 
14 

14 


5 
5 

6 
7 
9 
12 
14 
0 

7 
7 
9 
9 
10 
12 

6 

7 

7 

7 

9 

12 

13 

14 

16 

0 

9 

9 

12 

22 


6 

7 

7 

7 

12 

14 


14 
6 

57 

39 

6 

58 

6 

39 


15  .  10 

5  .  2 
7  .  28 
9  .  57 

16  .  17 


2 
44 

35 
3S 

57 

57 

6 

57 

21 
33 
17 
57 
51 
57 

35 
21 
28 
33 
57 
57 
57 
6 
17 
57 

24 
57 
57 
51 
54 

35 
21 
28 
33 
57 
6 


15  .  25 

15  .  34 

16  .     3 


30,26 
10,05 

15,8 
5,15 
9.13 

2,24 

8,23 

43,19 

23,93 

18,43 
35,49 
30,93 
12,59 

16,73 
7,45 

48,37 
2,59 

28,21 

18,6 
5,01 

18,0 

52,06 
1.96 
23,25 
27,63 
17,75 
18,2 

47,26 

51,15 

31,79 

1,37 

27,01 

14,2 

57,94 

4,03 

8,64 

15,5 

36,72 

26,56 

15,8 

16,67 

25,39 

45,90 
50,18 
30,22 

0,54 
13,0 

3,01 
38,51 

2,83 
35,31 


13 

.  16  . 

14 

.  7  . 

12 

.  59  ■ 

13 

.   40  . 

14 

.  7  . 

13 

■  59  . 

14 

.     7  . 

14 

.  41  . 

15 

.  12  . 

5 

.  4  . 

7 

.  30  . 

9 

.  59  . 

16 

.  18  . 

5 

.  4  . 

5 

.  45  . 

6 

.  37  . 

7 

.  34  . 

9 

.  59  . 

12 

.   59  . 

14 

.  7  . 

0 

.  59  . 

7 

.   23  . 

7 

.  34  . 

9 

•  ^9  ■ 

9 

■   59  . 

10 

.  53  . 

12 

.  59  . 

6 

.  37  . 

7 

.   23  . 

7 

.  SO  . 

7 

.  34  . 

9 

.  59  . 

12 

.  59  . 

13 

.  59  . 

14 

■     7  . 

16 

.   18  . 

0 

.  59  . 

9 

.  26   . 

9 

.  59  . 

12 

.  59  . 

22 

.   53  . 

22 

.  56  . 

6 

.  37  . 

7 

.  23  . 

7 

.  30  . 

7 

.  34  . 

12 

•  59  . 

14 

.     7  . 

15 

.   27  . 

15 

.  35  . 

16 

.     5  . 

14,12 
54,11 

5,1 
49,73 
54,11 

48,16 

54,11 

28,79 

9,60 

4,43 
21,55 
16,90 
59,02 

4,41 
55,25 

36,77 
51,17 
16,85 

7,5 
54,10 

7,9 

41,17 
51,15 

12,27 
16,84 

7,55 

7,9 

S6,74 
41,16 
21,54 
51,14 
16,83 

8,5 
48,09 
54,12 
59,11 

9,0 

27,17 

16,82 

9,0 

7,45 

15,93 

36,70 
41,14 
21,52 
51,10 

9,5 
54,13 
29,41 
53,62 
26,28 


43,86 
44,06 

49,3 

44,58 

44,98 

45,92 
45,88 
45,60 
45,67 

46,00 
46,06 
45,97 
46,43 

47,68 
47,80 

48,40 

48,58 

48,64 

48,9 

49,09 

49,9 

49,11 
49,19 
49,02 
49,21 
49,80 
49,7 

49,48 

50,01 

49,75 

49,77 

49,82 

54,3 

50,15 

50,09 

50,47 

53,5 

50,45 

50,26 

53,2 

50,78 

50,54 

50,80 

50,96 

51,30 

50,56 

56,5 

51,12 

50,90 

50,79 

50,97 


0,59 
0,76 


0,92 

0,90 

0,84 

0,62 
0,61 
0,67 

0,84 


0,60 
0,64 
0,89 

0,80 


0,69 
0,61 
0,61 
0,57 
0,82 


0,54 
0,90 
0,74 
0,58 
0,61 

0,70 
0,50 
0,81 


0,58 
0,44 

0,39 


0,66 
0,47 
0,77 
0,39 

0,51 


0,71 


1 

2,5 

27 
9 
3 


20 

19 

3 


13 
1 

22 
1 

7 


2 
1 
5 
1 
1 

6 
2 
5 


41 
1 

2,5 


11 


Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1829- 


G7 


Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  error. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


May  14 
May  17 


May  18 


May  19 


May  20 


May  21 
May  22 


Antares 
Polaris  . 


a  Ursae  Majoris . 

/3  Leonis 

a  Cassiopeiae  S.P. 

Polaris  S.P 

Arcturus 

a^  Librae 

a  Cor.  Borealis . . . 
Polaris 

Sirius 

Regulus 

a  Urs£e  Majoris 

/3  Leonis 

Z  Ursse  Majoris 

Polaris  S.P 

Arcturus 

o^  Librae 

a  Cor.  Borealis . 
Polaris 

Castor 

Pollux 

Regulus 

a  Ursae  Majoris 

/3  Leonis 

Polaris  S.P...  . 

Arcturus 

a^  Librae 

a  Cor.  Borealis  - 
Polaris 

Rigel 

Sirius 

Procyon  

Pollux 

a  Cephei  S.P. .. 

Regulus 

Polaris  S.P 

a  Draconis  .... 

Arcturus 

e  Bootis 

8  Ophiuchi .... 

Antares 

Polaris , 

Sirius , 

Polaris  S.P 

a  Persei 

Sirius 

Procyon  

Pollux 

Polaris  S.P 

Spica 

rj  Ursae  Majoris. 

Arcturus 

e  Bootis 


16  .  17  •  8,26 
0  .  57  .  13,0 


10 
11 
12 
12 
14 
14 
15 
0 

6 

9 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
15 

0 

7 

7 

9 

10 

11 
12 
14 
14 
15 
0 

5 

6 

7 

7 

9 

9 

12 

13 

14 

14 

16 

16 

0 


6 
7 
7 
12 
13 
13 
14 
14 


51 

38 
28 
57 
6 
39 
25 
57 

S5 

57 
51 
38 

5 
57 

6 
39 
25 
57 

21 
32 
57 
51 
38 
57 
6 
39 
25 
57 

4 
35 

28 
32 
12 
57 
57 
57 

5 
35 

S 
17 
57 


6  .  35 

12  .  57 

3  .  10 


35 
28 
32 
57 
14 
28 
5 
35 


15,01 
29,15 
59,08 
13,8 

1,93 
36,68 
37,04 
13,8 

44,24 
23,57 
14,02 
28,97 

3,46 
15,2 

1,30 
35,77 
36,18 
16,0 

48,05 
57,61 
23,41 
13,28 
28,29 
17,2 
0,36 
35,33 
35,53 
17,2 

25,74 
43,11 
27,67 
57,12 
37,84 
22,75 
17,1 
53,60 
59,85 
39,03 
31,91 
5,16 
17,7 

42,34 

18,1 

14,68 

42,23 

26,55 

56,40 

19,4 

19,33 

54,65 

59,20 

38,50 


16  .  18  .  59,14 
0  .  59  •  10,1 


10  .  53 

11  .  40 


12 
12 
14 
14 
15 
0 


12 
12 
14 


7 

7 

9 

10 

11 

12 

14 

14 

15 

0 

5 

6 

7 

7 

9 

9 

12 

13 

14 

14 

16 

16 

0 


6 
7 
7 
12 
13 
13 
14 
14 


30 

59 

7 

41 

27 
59 


6  .   37 
9  •  59 

10  .  53 

11  .  40 


6 
59 

7 


14  .  41 

15  .  27 
0  .  59 


23 
34 
59 
53 
40 
59 
7 
41 
27 
59 

6 
37 
30 
34 
14 
59 
59 
59 

7 
37 

5 
18 
59 


6  .   37 

12  .  59 

3  .  12 


37 
30 
34 
59 
16 
30 
7 
37 


7,34 
21,69 
51,99 
11,2 
54,12 
28,86 
29,44 
11,7 

36,67 
16,74 
7,31 
21,68 
56,90 
11,7 
54,12 
28,87 
29,45 
12,3 

41,08 
51,05 
16,74 
7,27 
21,67 
12,3 
54,10 
28,87 
29,44 
12,9 

19,30 

36,70 

21,42 

51,04 

31,71 

16,72 

12,9 

47,94 

54,10 

33,37 

26,35 

59,12 

13,5 

36,66 
13,5 
9,82 

36,65 

21,40 

51,01 

14,1 

14,08 

49,57 

54,10 

33,35 


50,88 
57,1 

52,33 
52,54 
52,91 
57,4 

52,19 
52,18 
52,40 
57,9 

52,43 

53,17 

53,29 

52,71 

53,44 

56,5 

52,82 

53,10 

53,27 

56,3 

53,03 

53,44 

53,33 

53,99 

53,38 

55,1 

53,74 

53,54 

53,91 

55,7 

53,56 

53,59 

53,75 

53,92 

53,87 

53,97 

55,8 

54,34 

54,25 

54,34 

54,44 

53,96 

55,8 

54,32 

55,4 

55,14 

54,42 

54,85 

54,61 

54,7 

54,75 

54,92 

54,90 

54,85 


0,20 


0,43 
0,65 
0,71 

0,36 
0,59 
0,50 


0,41 
0,58 
0,96 
0,17 
0,68 

0,63 
0,92 
0,87 


0,41 
0,57 
0,16 
0,70 
0,67 

0,92 
0,44 
0,64 


0,58 
0,41 
0,48 
0,57 
0,64 

0,52 
0,51 

0,58 
0,51 


0,73 
0,61 

0,10 

0,55 
0,34 

0,61 
0,61 
0,32 
0,25 


3,5 
13 
13 

3 

11 

3 


4 
5 
1 
1 
14 

1 
1 
1 


2 
6 
1 
48 
1 

8 
I 


15,5 

1 

2 
2 

18 
17 

2 

2 


68 


Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1829. 


Day  of 
Observation' 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate- 


Number 
of  Days. 


May  22 


May  2.S 


May  24 
May  25 
May  26 

May  27 
May  28 

May  30 

May  31 
June    1 

June  3 
June    5 

June    8 


June    9 


a^  Librae .... 
a  Persei  S.P. 
Antares  .... 
Polaris 


Capella 

Procyon  

Pollux 

a  CassiopeioB  S.P. 

Polaris  S.P 

a^  Librae 

2  Ophiuchi 

Antares 


Antares . . . . 
Polaris  S.P. 


Procyon , 

Pollux 

a  Ursoe  Majoris.. 
Polaris  S.P 


Pollux 

Polaris  S.P. 
Polaris  . . .  . 


Capella  . . . . 
Procyon . . . 

Pollux 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
Spica 


Antares 


Antares 

a  Andromedae 
Polaris 


Polaris 


Castor 

Polaris  S.P... . 

Antares 

a  Andromedae  . 
Polaris 


Procyon  . .  . , 

Pollux 

Regulus  ... 
/3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 
a*  Libras . .  . 
a  Serpentis 
Antares .... 


a  Orionis. 
Sinus.... . 


14  .  39  .  33,88 

15  .  10  .  14,95 

16  .  17  .     4,64 
0  .  57  .  19,4 

5.2.  9,80 
7  .  28  .  26,62 
7  .  32  .  55,72 
12  .  28  .  57,36 
12  .  57  .  19,0 
14  .  39  •  33,87 
16  .  3  .  31,20 
16  ,   17  .     4,54 

16  .  17  .     3,64 

12  .  57  .  14,9 

7  .  28  .  25,85 

7  .  32  .  55,59 

10  .  51  .  11,25 

12  .  57  .  14,2 

7  .  32  .  55,36 
12  .  57  .  21,4 
0  .  57  .  21,3 

5.2.  8,78 

7  .  28  .  25,65 

7  .  32  .  55,45 

12  .  57  .  21,2 

12  .  57  .  21,6 

13  .  14  .  18,53 

l6  .  17  .  4,54 

16  .  17  .  4,02 

23  .  57  .  39,90 

0  .  57  .  25,4 

0  .  57  .  22,5 

7  .  21  .  43,31 
12  .  57  .  25,6 
16  .  17  .  1,78 
23  .  57  .  37,38 

0  .  57  .  25,5 

7  .  28  .  22,91 
7  .  32  .  52,47 
9  .  57  .  18,11 

11  .  38  .  23,13 

12  .  57  .  26,7 

14  .  39  .  30,80 

15  .  33  .  55,24 

16  .  17  .  1,30 

5  .  43  .  57,11 

6  .  35  .  38,12 


14  .  41  .  28,87 

15  .  12  .  9,82 

16  .  18  .  59,25 
0  .  59  .  14,7 

5  .  4  .  4,42 

7  .  30  .  21,39 

7  .  34  .  51,01 

12  .  30  .  52,23 

12  .  59  .  14,7 

14  .  41  .  28,88 

16  .  5  .  26,36 

16  .  18  .  59,27 

16  .  18  .  59,28 

12  .  59  ■  16,0 

7  .  30  .  21,37 
7  .  34  .  50,99 
10  .  53  .  7,01 
12  .  59  .  16,6 

7  .  34  .  50,98 
12  .  59  .  17,3 

0  .  59  .  17,9 

5.4.  4,44 
7  .  30  .  21,35 
7  .  34  .  50,97 
12  .  59  .  17,9 

12  .  59  .  19,3 

13  .  16  .  14,04 

16  .  18  .  59,35 


16 

23 

0 


7 

7 

9 

11 

12 


18 
59 
59 


7  .  23 
12  .  59 
16  .  18 
23  .  59 

0  .  59 


30 
34 
59 
40 
59 


14  .  41 

15  .  35 

16  .  18 


59,37 
35,32 
21,3 


0  .  59  .  22,7 


40,95 

23,4 

59,42 

35,45 

24,2 

21,30 

50,91 

16,50 

21,44 

25,6 

28,88 

53,74 

59,43 


5  .  45  .  55,27 

6  .  37  .  36,59 


54,99 
54,87 
54,61 
55,3 

54,62 

54,77 

55,29 

54,87 

55,7 

55,01 

55,16 

54,73 


1  .  55,64 

2  .  1,1 

1  .  55,52 

1  .  55,40 

1  .  55,76 

2  .  2,4 

1  .  55,62 

1  .  55,9 

1  .  56,6 

1  .  55,66 

1  .  55,70 

1  .  55,52 

1  .  56,7 

1  .  57,7 

1  .  55,51 

1  .  54,81 

1  .  55,35 

1  .  55,42 

1  .  55,9 

2  .  0,2 


57,64 

57,8 

57,64 

58,07 

58,7 

58,39 

58,44 

58,39 

58,31 

58,9 

58,08 

58,50 

58,13 


58,16 

58,47 


0,48 
0,57 
0,32 


0,49 
0,08 
0,68 
0,33 

0,02 
0,24 
0,12 

0,91 


0,25 
0,04 
0,25 


0,22 


0,21 
0,09 
0,10 


0,09 

0,12 

0,54 
0,46 


0,27 

0,46 
0,70 


0,24 
0,27 
0,29 
0,25 

0,19 
0,31 
0,16 


0,23 


3 

16 

2 


14 
1 
1 
6 

1 
3 
1 


8 
7 

1 

46 


17 

5 
4 


11 
11 

19 
20 

16 

25 
3 


18 
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Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


June  9 


June  10 


June  11 


June  12 


June  13 
June  14 

June  15 

June  16 
June  18 


June  19 
June  SO 


Regulus  . .  , 
(3  Leonis..., 
Polaris  S.P, 
a^  Librae . .  , 
Polaris 

Procyon  . .  , 

Pollux 

Polaris  S.P, 
a  Serpentis 
3  Ophiuchi , 
Antares  . . . 

Pollux 

ft  Leonis . . , 
Polaris  S.P- 
Arcturus.. 
a^  Librae  . . 
a  Serpentis 
Capella ... 

Regulus  . . 
Polaris  S.P 
Arcturus . . 
a  Serpentis 
S  Ophiuchi 
Polaris  ... 
Capella  . . 

Polaris  . , . 
Capella  ... 

Procyon... 
Pollux.... 
Regulus  . . 
c  Ophiuchi 
Antares  . . 

Procyon ... 
Pollux .... 
Polaris  S.P 
a*  Librae . . 

Aldebaran 

ft  Leonis . . 
Polaris  S.P 
Arcturus . . 
a  Serpentis 
S  Ophiuchi 
Antares  . . 
Polaris  ... 

Polaris  . . . 
Capella 

Procyon . . 
Pollux .... 
Polaris  S.P 
a'  Librae .  . 


9  .  57 

11  .  38 

12  .  57 
14  .  39 

0  .  57 


16 
16 

7 
11 
12 
14 
14 
15 

5 

9 
12 
14 
15 
16 
0 
5 


28 
32 


12  .  57 
15  .  33 


3 

17 

32 
38 
57 

5 
S9 
33 

2 

57 
57 

5 
33 

3 
57 

2 


0  .  57 
5  .     2 

7  .  28 

7  .  32 

9  '  57 

16  .     3 

16  .  17 

7  .  28 

7  .  32 

12  .  57 

14  .  39 

4  .  24 


11  .  38 

12  .  57 

14  .     5 

15  .  33 

16  .     3 
16  ,  17 

0  .  57 

0  .  57 
5.2 

7  .  28 

7  .  32 

12  .  57 

14  .  39 


18,22 

23,01 

26,4 

30,62 

26,6 

23,23 
52,95 
27,2 
55,77 
28,34 
1,64 

53,27 
23,78 
30,3 
56,22 
31,20 
56,12 
6,78 

18,29 
29,9 
56,18 
56,16 
28,56 
30,1 
7,45 

26,5 
6,33 

22,79 
52,57 
18,10 
27,81 
1,06 

22,54 
52,28 
35,9 
30,17 

8,96 

22,80 
33,6 
55,51 
55,41 
27,89 
1,19 
S3,7 

36,1 
6,08 

22,53 
52,14 
36,0 
30,00 


9 
11 
12 

14 
0 

7 

7 
12 
15 
16 
16 

7 
11 
12 
14 
14 
15 

5 

9 
12 
14 

15  .  35 

16  .  5 
0  .  59 
5  .  4 

0  .  59 

5  .     4 


7 

7 

9 

16 

16 

7 

7 

12 

14 


11 
12 
14 
15 
16 
16 
0 

0 
5 


59 
40 
59 
41 
59 

30 
34 

59 

35 

5 

18 

34 
40 
59 

7 
41 
35 

4 

59 
59 

7 


30 
34 

59 
5 

18 

30 
34 
59 
41 


40 
59 

7 
35 

5 
18 
59 

59 

4 


16,48 

21,43 

26,3 

28,89 

27,0 

21,30 

50,91 

27,0 

53,75 

26,49 

59,45 

50,92 
21,41 
27,8 
54,00 
28,88 
53,74 
4,62 

16,46 
28,5 
53,99 
53,74 
26,50 
29,2 
4,64 

30,0 
4,66 

21,30 
50,91 
16,44 
26,50 
59,47 

21,34 
50,91 
31,6 
28,87 


26  .     7,55 


7  .  30 

7  .  34 

12  .  59 

14  .  41 


21,33 

33,0 

53,94 

53,73 

26,51 

59,49 

33,8 

34,5 
4,78 

21,29 
50,91 
34,5 
28,84 


58,26 
58,42 
59,9 
58,27 
0,4 

58,07 

57,96 

59,8 

57,98 

58,15 

57,81 

57,65 

57,63 

57,5 

57,78 

57,68 

57,62 

57,84 

58,17 

58,6 

57,81 

57,58 

57,94 

59,1 

57,19 

3,4 
58,33 

58,51 
58,34 
58,34 
58,69 
58,41 

58,80 
58,63 
55,7 
58,70 

58,59 

58,53 
59,4 
58,43 
58,32 
58,62 
58,30 
0,1 

58,4 
58,70 

58,76 
58,77 
58,5 
58,84 


-  0,13 
+  0,11 

+  0,19 


-0,16 

-  0,24 

-  0,26 
+  0,16 

-  0,16 

-  0,31 
-0,39 

+  0,14 

-  0,29 

-  0,36 
+  0,16 

-  0,06 

+  0,03 

-  0,04 

-  0,10 


+  0,24 

+  0,14 
0,23 
0,08 
0,37 
0,15 

0,39 
0,29 

0,26 


0,13 

+  0,10 
+  0,12 

-  0,02 

—  0,03 


+  0,06 

-  0,01 
+  0,03 

+  0,03 


2 
2 

2 
18 

2 

1 

2 

20 
2 
1 

14 


4 
3 
2 
2 
4 

1 
1 
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Day  of 
Observation. 


June  22 
June  23 


June  24 


June  25 
June  26 
June  29 
July    1 

July    2 

July  i 
July    5 


July  7 
July  9 
July  14 

July  15 


July  16 
July  19 
July  20 


Stai-'s  Name. 


Capella  . 


Procyon . .  . 
Regulus .... 
Polaris  S. P. 
Aldebaran  . 
Capella 


Polaris  S. P. 
a^  Librae . .  . 
Antares . . . . 
Capella  . . .  . 


Aldebaran 


Regulus 

Capella . 

Polaris  . 
Capella  . 


Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 


a  Serpentis 

Polaris  S.P. 
a'  Librae . .  . 
a  Serpentis 
Aldebaran  . 
a  Orionis. . . 


Capella  . 


a  Serpentis 


e  Bootis. . 
a*  Librae . 
Capella  . . 


/3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 

Spica 

6  Bootis . . . . 
Capella 


Arcturus . . . 
a  Serpentis 

Aldebaran  . 
Capella  .... 


e  Bootis. . . . 
a*  Librae . . . 
a  Serpentis 
Antares . . . . 
Aldebaran  . 
Capella  . . . . 
Procyon  . . . 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A. 


7' 
9 
12 
4 
5 

12 

14 

16 

5 


12 

14 

15 

4 

5 


11 
12 
13 
14 
5 

14 
15 


28 
57 
57 
24 
2 

57 

39 

16 

2 

24 


9  ■  57 

5  .  2 

0  .  57 

5  .  2 

12  .  57 

14  .  5 


57 
39 
33 
24 
43 


5  .  2 


14  .  35 

14  .  39 

5  .  2 


38 
57 
14 
35 

2 

5 

33 


4  .  24 

5  .  2 

14  .  35 

14  .  39 

15  .  33 

16  .  16 

4  .  24 

5  .  2 
7  .  28 


5,79 

22,31 

17,28 

36,0 

8,21 

5,17 

37,2 
28,90 
59,43 
4,66 

6,87 

15,17 

2,83 

38,3 
2,68 

38,2 
51,36 


15  .  33  .  50,90 


38,7 
26,07 
50,81 
5,46 
53,31 

2,14 


15  .  33  .  50,47 


29,13 

24,76 

1,54 

16,75 
49,4 

9,63 
28,95 

1,49 

49,49 
49,49 

3,76 
1,19 

28,28 
23,83 
48,83 
54,75 
3,67 
1,42 
16,76 


Apparent  A.R. 


12 

14 

16 

5 


14 
15 

4 
5 

14 

14 

15 

16 

4 

5 

7 


Clock  slow. 


5  .  4 

7  .  30 

9  .  59 

12  .  59 

4  .  26 

5  .  4 


59 
41 
18 

4 

26 


9  •  59 

5  .  4 

0  .  59 

5  .  4 

12  .  59 

14  .  7 


12  .  59 

14  .  41 

15  .  35 

4  .  26 

5  .  45 

5  .  4 

15  .  35 

14  .  37 

14  .  41 

5  .  4 

11  .  40 

12  .  59 

13  .  16 

14  .  37 
5  .  4 


7 
35 

26 

4 

37 
41 
35 
18 
26 
4 
30 


4,84 

21,34 

16,36 

36,7 

7,67 

4,86 

37,6 
28,81 
59,49 
4,89 

7,73 

16,33 

5,01 

43,8 
5,06 

43,8 
53,79 


15  .  35  .  53,67 


46,1 

28,74 

53,66 

7,96 

55,61 

5,23 

53,63 

32,92 

28,63 

5,45 

21,03 

53,8 
13,60 
32,91 
5,48 

53,61 
53,56 

8,31 
5,62 

32,82 
28,57 
53,53 

59,39 
8,34 
5,65 

21,52 


59,05 

59,03 
59,08 

0,7 
59,46 
59,69 

0,4 

59,91 
0,06 
0,23 

0,86 

1,16 

2,18 

5,5 

2,38 

5,6 
2,43 

2,77 

7,4 

2,67 

£,85 

2,50 

2,30 


2  .  3,09 
2  .  3,16 


3,79 
3,87 
3,91 

4,28 

4,4 

3,97 

3,96 

3,99 

4,12 
4,07 

4,55 
4,43 

4,54 
4,74 
4,70 
4,64 
4,67 
4,23 
4,76 


Clock's 
losing  Rate. 


+  0,12 

0,09 
0,04 

0,12 
0,64 


0,27 
0,29 
0,54 

0,70 

0,69 

0,39 

0,10 

0,29 
0,28 

0,25 
0,08 
0,16 
0,16 

0,12 

0,08 


0,13 
0,12 

0,21 

0,18 
0,17 
0,08 

0,12 
0,13 

0,15 
0,11 

0,12 

0,14 

0,16 

0,17 

+  0,12 

-  0,20 

+  0,20 


Number 
of  Days. 


14 
16 

11 

1 

10 

27 

6 
4 


9 

7 

27 

46 
1 
1 

14 

7 

14 

4 

5 
6 
4 

26 
1 
1 

28 


mm 
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Bay  of 
'■  Observation. 


Name  of  Star. 


Reddced  Time 
of  Transit. 


A. 


Apparent  A.R. 


h.       m. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


July  21 
July  22 


July  23 

July  24 
July  26 

July  27 


July  28 
July  29 

July  30 
July  31 


August  1 

August  2 

August  4 

August  7 


Antares  , 
Procyon . 
Pollux . . , 


Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

6  Bootis 

3  UrssB  Minoris . 
a*  Capricomi  . . . 


Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
Polaris  . . . . 
Capella  . . . . 


Antares 


Antares 

a'  Capricomi , 


Polaris  S.P... 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Serpentis . . . 

Antares 

a  Ophiuchi  ... 
a^  Capricomi , 


a  Serpentis . 
a  Ophiuchi 


Arcturus 

£  Bootis 

a  Aquilae 

o^  Capricomi 


a  Lyrse  . . 
a  Aquilae . 


Polaris  S.P... 

e  Bootis 

a  Serpentis . . . 

Antares 

a  Aquilae 

/3  Aquilae  . . . . 
a^  Capricomi 
Capella 

u*  Capricomi  , 


Polaris  S.P... 

e  Bootis 

a'  Capricomi . 


Arcturus 


Arcturus . . . 
e  Bootis. . .  . 
a  Ophiuchi. 


16  .  16  .  54,75 
7  .  28  .  16,46 
7  .  32  .  46,39 

12  .  57  .  53,9 

13  .  14  .  8,88 

14  .  5  .  48,85 
14  .  35  .  28,02 
18  .  25  .  35,9 
20  .  «  .  32,27 

12  .  57  .  54,5 

14  .  5  .  48,66 

0  .  57  .  54,6 

5.2.  0,78 

16  .  16  .  54,31 

16  .  16  .  53,91 
20  .  6  .  31,37 

12  .  57  .  56,8 
14  .  5  .  48,33 

14  .  35  .  27,60 

15  .  33  .  48,34 

16  .  16  .  54,22 

17  .  24  .  57,66 
20  .  6  .  31,67 

15  .  S3  .  48,78 
17  .  24  .  58,09 

14  .  5  .  49,23 

14  .  35  .  28,50 

19  •  40  .  25,17 

20  .  6  .  32,92 


18  .  29 

19  .  40 


12 
14 
15 
16 
19 
19 
20 
5 


12 
14 
20 

14 


58 
35 
33 
16 
40 
44 
6 
2 


7,89 
25,78 

3,8 
28,64 
49,40 
55,38 
25,62 
53,35 
32,45 

2,13 


20  .  6  .  33,08 


58 

35 

6 


14  .  5 
14  .  35 

17  .  24 


1,6 
28,56 
33,09 

49.57 

48,82 
28,09 
58,33 


16  .  18  .  59,41 
7  .  30  .  21,53 
7  .  34  .  51,17 

12  .  59  .  59,1 

13  .  16  .  13,51 

14  .  7  •  53,53 
14  .  37  •  32,80 
18  .  27  .  39,3 
20  .  8  .  36,97 

12*  .  59  .  59,8 

14  .  7  .  53,50 

1  .  0  .  0,6 

5.4.  5,75 

16  .  18  .  59,35 

16  .  18  .  59,33 
20  .  8  .  37,00 

13  .  0  .  2,7 

14  .  7  .  53,44 

14  .  37  .  32,72 

15  .  35  .  53,44 

16  .  18  .  59,32 

17  .  27  .  2,86 
20  .  8  .  37,01 

15  .  35  .  53,42 

17  .  27  .  2,84 

14  .  7  .  53,42 
14  .  37  .  32,68 

19  .  42  .  29,64 

20  .  8  .  37,00 

18  .  31  .  11,97 

19  .  42  .  29,66 

13  .  0  .  5,5 

14  .  37  .  32,65 

15  .  35  .  53,40 

16  .  18  .  59,27 
19  .  42  .  29,66 

19  .  46  .  58,11 

20  .  8  .  37,04 
5.4.  6,03 

20  .  8  .  37,05 

13  .  0  .  6,9 

14  .  37  .  32,6l 
20  .  8  .  37,04 

14  .  7  •  53,33 


14 

14 
17 


7 
37 
27 


53,28 

32,52 

2,79 


2  .  4,66 
2  .  5,07 
2  .  4,78 


5,2 

4,63 

4,68 

4,78 

3,4 

4,70 


2  .  .5,3 

2  .  4,84 

2  .'  6,0 

2  .  4,97 

2  .  5,04 

2  .  5,42 

2  .  5,63 


2  . 
2  . 
2  . 
2  . 
2  . 
2  . 
2  . 


5,9 

5,11 

5,12 

5,10 

5,10 

5,20 

5,34 


2  .  4,64 

2  .  4,75 

2  .  4,19 

2  .  4,18 

2  .  4,47 

2  .  4,08 

2  .  4,08 

2  .  3,88 


1,7 

4,01 

4,00 

3,89 

4,04 

4,76 

4,59 

3,90 

3,97 


2  .  5,3 

2  .  4,05 

2  .  3,95 

2  .  3,76 

2  .  4,46 

2  .  4,43 

2  .  4,46 


+  0,02 
+  0,31 
+  0,19 


0,09 
0,10 
0,12 


0,16 

0,25 

0,13 

0,19 
0,23 


0,07 
+  0,07 
+  0,06 

-  0,32 

-  0,29 

-  0,46 

-  0,45 

-  0,46 

-  0,47 

-  0,63 


-0,59 


—  0,21 

—  0,30 
+  0,16 

+  0,25 

-  0,13 

-  0,62 


+  0,02 

-  0,02 

-0,07 

+  0,23 
+  0,07 

-  0,03 


1 
1 

31 


3 
4 
1 

2 
8 


2 
1 

6 

3 

5 
10 


I  2 
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Day  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit- 


Apparent  A.R. 


h.        m. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate- 


Number 
of  Days- 


August     7 


August    8 


August  10 


a  LyrsB  . .  - 
/3  Lyrae .  - . 
(3  Aquiloe 
Pollux  -  - . . 


a  Cor-  Bor. 
a  Aquilae  .  - 


/3  Aquilae 

a^  Capricomi . . . 
a  Cygni .,....-. 


August  11 
August  l6 


August  17 
August  19 


a  Lyrae 

/3  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

o^  Capricomi . 
«  Cygni 


c  Bootis  - 


a  Cor-  Bor- 
a  Aquilae  .  - 
/3  Aquilae  . 
a  Cygni  -  -  - 
a  Aquarii  - 


a  Aquilae  , 


a  Draconis  . . .  - 

Arcturus 

£  Bootis 

a  Cor-  Bor  -  - . . 
a  Ophiuchi . .  - . 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

a^  Capricomi  -  - 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 


August  20     a  Serpentis  - 


August  21 


August  24 


August  25 


a  Ophiuchi . 
a  Lyrae  .  - .  - 
(3  Lyrae .... 
a  Aquilae  . . . 
/3  Aquilae.- . 
o  Cygni .  - .  - 
a  Aquarii  .- 


a  Cor.  Bor-. 
a  Serpentis . 
S  Ophiuchi. 
/3  Lyra;  - . .  . 


a  Lyrae  - . 
/3  Lyrae  -  - 
a  Aquilae. 


18 
18 
19 

7 

15 
19 
19 
20 
20 

18 
18 
19 
19 

20 
20 


29  -  7,22 

41  .  44,44 

44  ,  53,56 

32  .  46,39 


25 
40 
44 
6 
33 

29 
41 
40 
44 
6 
33 


15 
19 
19 
20 
21 


13  , 

14 

14 

15 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 


23,64 
24,52 
52,97 
32,17 
34,73 

6,13 
43,11 
23,84 
52,48 
31,53 
34,08 


14  .  35  -  26,84 


25 
40 
44 
33 
54 


22,77 
23,77 
52,78 
34,09 
57,63 


19  .  40  .  24,16 


57 
5 
35 
25 
24 
29 
41 
40 
44 
6 
33 
20 
54 


39,69 
47,76 
27,31 
23,43 
57,42 
6,55 
43,89 
24,69 
53,14 
32,18 
34,95 
31,68 
58,43 


15  .  33  .  48,39 


17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 

15 
15 
16 
18 

18 
18 
19 


24  . 

29  . 

41  , 

40 

44 

33 

54 

25 

sa 

3 
41 


57,73 
6,82 
43,96 
24,82 
53,27 
35,08 
58,44 

23,30 
48,21 
20,65 
43,63 


29  .  6,70 
41  .  43,91 
40  .  24,58 


18  -  31  .  11,88 

18  .  43  .  48,93 

19  -  46  -  58,12 
7  .  34  -  51,44 


15 
19 
19 
20 
20 

18 
18 
19 
19 
20 
20  .  35 


27 
42 
46 
8 
35 

31 
43 

42 

46 

8 


15 
19 
19 
20 
21 


13  , 

14 

14 

15 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 


17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 


28,81 
29,66 
58,11 
37,06 
40,00 

11,84 
48,90 
29,65 
58,11 
37,06 
39,99 


14  .  37  -  32,45 


27 
42 
46 
35 
57 


28,67 
29,64 
58,10 
39,97 
3,37 


19  •  42  -  29,63 


59  - 

7  - 
37  - 
27  . 
27  . 
31  . 
43  - 
42  . 
46  . 

8  . 
35  , 
22 
57 


44,48 
53,08 
,  32,31 
.  28,61 
.  2,58 
.  11,70 

-  48,78 
.  29,62 

-  58,08 

-  37,07 
.  39,94 

-  36,46 
.  3,38 


15  -  35  -  53,10 


27 
31 
43 
42 
46 
35 
57 


15  .  27 

15  .  35 

16  .  5 
18  -  43 

18  -  31 

18  -  43 

19  .  42 


2,54 
11,66 
48,75 
29,60 
58,06 
39,93 

3,40 

28,51 
53,03 
25,93 
48,70 

11,59 
48,68 
29,58 


2  , 
2  , 
2  , 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


4,66 
4,49 
4,56 
5,05 

5,17 
5,14 
5,14 
4,89 

5,27 

5,71 
5,79 
5,81 
5,63 
5,53 
5,91 

5,61 

5,90 
5,87 
5,32 
5,88 

5,74 

5,47 

4,79 
5,32 
5,00 
5,18 
5,16 
5,15 

4,89 
4,93. 
4,94 
4,89 
4,99 
4,78 
4,95 


2  -  4,71 


4,81 
4,84 
4,79 
4,78 
4,79 
4,85 
4,96 

5,21 
4,82 
5,28 
5,07 

4,89 

4,77 
5,00 


+  0,07 

+  0,18 
+  0,02 

0,14 
0,14 
0,58 
0,15 


0,35 
0,43 
0,33 
0,24 
0,32 
0,32 

0,29 

+  0,09 

+  0,01 

—  0,05 

0,00 


—  0,40 


+  0,07 

-  0,08 

-  0,24 
+  0,06 

-  0,06 

-  0,10 

-  0,27 

-  0,13 
-0,07 
-0,29 

-  0,26 
+  0,04 

-  0,17 

-  0,15 

-  0,05 

-  0,07 

-  0,07 

-  0,07 
0,00 

0,00 
+  0,03 

-0,09 

+  0,01 

-  0,30 
+  0,05 


7 
17 

81 
8 
1 
6 


3 
S 

2 
2 
2 
2 


8 
6 
6 
6 


12 
8 
3 

12 
9 
9 
2 
3 
9 
3 

3 

20 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

5 
4 
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Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  error. 


Clock's 
losing  Rate. 


Numl)er 
of  Days. 


August  25 

August  26 
August  27 

August  28 

August  29 
August  30 


Sept.    3 


Sept.  4, 

Sept.  5 

Sept.  6 

Sept.  7 

Sept.  8 


Sept.    9 
Sept.  10 


Sept.  11 
Sept.  12 


(3  Aquilae . 
a  Cygni . . 


PoUux . 


Polaris  S. P. 
Arcturus . . . 


Arcturus. . . 
a  Ophiuchi . 

Polaris  S.P. 

a  Ophiuchi . 

a  LyrsB 

/3  Lyra . . . . 
a  Cygni . , . . 


Polaris  S.P. 
e  Bootis . . .  . 
8  Ophiuchi. 
a  Ophiuchi . 
a  Lyrae  . . .  . 

/3  Lyrffi 

Procyon  . .  . 
Pollux 


a  Aquilae  . 
ft  Aquarii . 
o  Aquarii 


Sirius  .. 
Procyon  , 
Pollux  . . 


a  Aquilae  . 
ft  Aquilae . 
a  Cygni . . 


Polaris  S.P. 
Arcturus.  .. 


Polaris  S.P. 
a  Aquilae . . 
a  Cygni . . .  . 
ft  Aquarii  . . 
a  Aquarii  . . 

a  Ophiuchi . 


Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
a  Aquilie. . . 
ft  Aquilae. . . 
a  Aquarii  .. 


Polaris  S.P. 
a  Serpentis . 

Polaris  S.P. 


19  .  44  .  53,06 

20  .  33  .  35,00 

7  .  32  .  47,19 

12  .  58  .   12,2 

14  .  5  .  48,14 

14  .  5  .  48,07 

17  •  24  .  57,44 

12  .  58  .  14,5 


17 
18 
18 
20 

12 
14 
16 

17 
18 
18 

7 
7 


12 
19 
20 
21 
21 


12 
14 
19 
19 
21 


24 
29 
41 
33 

58 
35 
3 
24 
29 
41 
28 
32 


19  .  40 

19  .  44 

20  .  33 

12  .  58 
14  .     5 


58 
40 
33 
20 

54 


58 

5 

40 

44 
54 


12  .  58 
15  .  33 


57,26 

6,57 

43,70 

34,53 

21,8 
26,59 
20,14 
56,77 
5,59 
42,96 
16,64 
46,36 


19  .  40  .  23,88 
21  .  20  .  31,12 
21   .  54  .  57,86 

6  .  35  .  32,48 

7  .  28  .  16,49 
7  .  32  .  45,87 


23,38 
51,77 
33,38 

25,2 
46,51 

24,2 

22,85 

32,54 

29,74 

56,46 


17  .  24  ,  55,57 


25,3 

45,79 

21,98 

50,88 

56,15 

22,9 
45,32 


19  •  46  .  58,04 

20  .  35  .  39,90 

7  .  34  .  51,87 

13  .     0  .  21,8 

14  .     7  ■  52,98 


12  .  58  .  23,3 


14  .     7 
17  .  27 


13 
14 
16 
17 
18 
18 
7 
7 

19 
21 
21 

6 

7 
7 


13 
19 
20 
21 
21 


13 
14 
19 
19 
21 

13 
15 


0 

37 
5 
27 
31 
43 
30 
34 

42 
22 

57 

37 
30 
34 


19  .  42 

19  .  46 

20  .  35 


13  .     0 

14  .     7 


0 
42 
35 
22 

57 


0 

7 
42 
46 
57 

0 

35 


52,95 
2,43 


13  .     0  .  22,8 

17  .  27  .  2,40 

18  .  31  .  11,47 
18  .  43  .  48,58 
20  .  35  .  39,84 


25,1 
32,05 
25,76 
2,33 
11,38 
48,51 
22,33 
52,08 

29,48 

36,45 

3,44 

37,96 
22,38 
52,12 

29,45 
57,91 
39,75 

26,8 
52,83 

27,2 
29,43 
39,71 
36,43 
3,43 


17  .  27  .  2,22 


28,0 

52,79 

29,40 

57,86 

3,43 

28,4 
52,72 


13  .  0  .  28,7 


2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 


4,98 
4,90 

4,68 

9,6 

4,84 

4,88 
4,99 

8,3- 

5,14 
4,90 
4,88 
5,31 

3,3 

5,46 

5,62 

5,56 

5,79 

5,55 

5,69 

5,72 

5,60 
5,33 
5,58 

5,48 
5,89 
6,25 

6,07 
6,14 
6,37 

1,6 
6,32 

3,0 

6,58 

7,17 

6,69 

6,97 

6,65 

2,7 

7,00 

7,42 

6,98 

7,28 


2  .  5,5 
2  .  7,40 

2  .  5,4 


+  0,05 
+  0,01 

0,00 


-  0,06 

+  0,04 
+  0,03 


0,07 
0,00 
0,02 
0,08 


0,03 
0,03 
0,10 
0,22 
0,17 
0,01 
0,13 

0,06 
0,04 
0,04 


0,10 
0,26 

0,23 
0,10 
0,15 


0,14 


0,25 
0,40 
0,34 
0,35 

0,18 


0,29 

0,42 

0,21 

+  0,15 


+  0,14 


4 

4 

36 


15 
10 
4 
4 
4 
44 
8 

14 
16 
14 


2 
2 

2 
12 

7 


10 


2 
2 
4 
4 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.    1829- 


Day  of 

Observation, 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R, 


h.        m. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


Sept.  12 


Sept.  14 


Sept.  15 


Sept.  17 
Sept.  18 


Sept.  19 

Sept.  20 
Sept.  21 


a  Cor.  Boreal  is . 
8  Ophiuchi . . . . 

a  Aqullae 

/3  Aquilae 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 


Polaris  . 
Castor  . . . 
Procyon . 
Pollux  . . 
Regulus  . 


Sept.  22 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Cor.  Borealis 
a  Serpentis  . .  . 
«  Ophiuchi. . . . 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a  Cygni 

(i  Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris , 


Polaris  S.P. 


c  Bootis 

a  Cor.  Borealis . 
a  Ophiuchi  . .  . 
S  Ursae  Min.  .. 

/3  Lyrae 

n  Aquilae 

ft  Aquilae 

a  Cygni  ...... 


Castor  . . 
Procyon . 
Pollux . . 
Regulus  . 


Polaris  S.P 

a  Cor.  Borealis. . 
a  Ophiuchi  . .  . . 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Cor.  Borealis . . 

a  Ophiuchi 

0  Ursae  Minoris. 

ft  Lyrae 

a  Aquilae 

ft  Aquilae 

a  Cygni 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 


Polaris  S.P. 


15 
16 
19 
19 
20 
21 
21 

0 

7 
7 
7 
9 

12 
14 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
21 
21 
0 


14 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 


12 
14 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
21 


25 
3 
40 
44 
33 
20 
54 

58 
21 
28 
32 
57 

58 
5 
25 
33 
24 
40 
44 
33 
20 
54 
58 


35 
25 
24 
25 
41 
40 
44 
33 


7  .  21 

7  .  28 

7  .  32 

9  .  57 

12  .  58 

15  .  25 

17  .  24 


58 
5 
25 
24 
25 
41 
40 
44 
33 
20 
54 


20,32 
17,68 
21,55 
50,12 
31,31 
28,69 
55,82 

18,0 
34,04 
14,16 
44,15 
8,33 

19.7 

44,56 

19,88 

44,39 

53,80 

20,77 

49,30 

30,87 

28,05 

54,90 

21,3 


12  .  58  .   19,1 


22,74 
18,59 
52,55 

9,S 
38,98 
19,64 
48,25 
29,89 

32,72 

12,57 

42,22 

6,42 

23,7 

17,79 

51,76 

20,1 
42,08 
16,99 
51,37 

5,8 
37,32 
18,68 
47,06 
28,14 
25,49 
52,50 


12  .  58  .  22,7 


15 
16 
19 
19 
20 
21 
21 

1 

7 
7 
7 
9 

13 
14 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
21 
21  , 
1  , 


18 
i9 
^9 
20 


13 
14 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 


27 
5 
42 
46 
35 
22 
57 

0 
23 
30 
34 
59 

0 
7 
27 
35 
27 
42 
46 
35 
22 
57 
0 


14  .  37 

15  .  27 

17  .  27 

18  .  27 


43 

42 
46 
35 


7  .  23 

7  .  30 

7  .  34 

9  ■  59 

13  .  0 

15  .  27 
17  .  27 


0 

7 
27 
27 
27 
43 
42 
46 
35 


21  .  22 
21  .  57 


28,14 
25.61 
29,37 
57,83 
39,63 
36,41 
3,42 

29,7 

42,59 

22,59 

52,37 

16,59 

29,7 
52,74 
28,08 
52,67 

2,10 
29,32 
57,80 
39,57 
36,39 

3,40 
30,0 


13  .  0  .  30,3 


31,82 
28,03 
2,05 
20,2 
48,18 
29,28 
57,74 
39,52 

42,74 
22,72 
52,51 
16,68 

31,2 
28,00 
2,01 

31,4 

52,67 

27,98 

1,99 
19,0 
48,11 
29,23 
57,70 
39,45 
36,35 

3,37 


13  .     0  .  31,7 


7,82 

7,93 
7,82 
7,71 
8,32 
7,72 
7,60 

11,7 
8,55 
8,43 
8,22 
8,26 

10,0 
8,18 
8,20 
8,28 
8,30 
8,55 
8,50 
8,70 
8,34 
8,50 
8,7 

11,2 

9,08 
9,44 
9,50 
10,9 
9,20 
9,64 

9,49 
9,63 

10,02 
10,15 
10,29 
10,26 

7,5 
10,21 
10,25 

11„9 

10,.'59 

10,99 

10,62 

13,2 

10,79 

10,55 

10,64 

11,31 

10,86 

10,87 


2  .     9,0 


+  0,14 
+  0,26 
0,20 
0,36 
0,29 
0,26 
0,25 


0,28 
0,22 


0,23 
0,13 
0,16 
0,27 
0,24 
0,26 
0,13 
0,21 
0,30 


0,24 
0,41 
0,40 

0,23 
0,36 
0,33 
0,31 

0,29 
0,34 
0,41 
0,40 


0,38 
0,37 


0,40 
0,78 
0,37 

0,53 

0,30 

0,38 

+  0,56 

+  0,42 

+  0,39 


19 
9 

2 
2 
4 
4 
2 


22 
6 
3 
3 
3 
3 
3 


15 
3 
3 

15 
3 
3 
3 


6 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
6 
6 
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Say  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


.4ippareut  A.R. 


h.        m. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


Sept  23 
Sept.  25 


Sept.  27 


Sept.  28 

Sept.  29 
Sept.  30 


Oct.    1 


Oct.  4 

Oct.  5 

Oct.  7 

Oct.  8 


Polaris  S.P. 
a  Ophiuchi . 
a  Lyrae 


Polaris  S.P 

6  Bootis 

a  Ophiuchi 

I  Ursse  Minoris. 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

a^  Capricorni . . . 

a  Cygni 

Polaris 


a  Serpentis . . . 

/3  Lyree 

a  Aquilae 

/3  Aquila; 

a^  Capricorni . 
« Cygni 


Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
e  Bootis 


Polaris  S.P. 


a  Ophiuchi. . . . 

a  Lyrse 

(i  Lyrse 

/3  Aquilae 

«^  Capricorni . . 

a  Cygni.. 

«  Aquarii 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Cor.  Borealis ., 

a  Serpentis 

S  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . . . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 


Polaris  S.P. 

Arcturus . , . 
a  Ophiuchi . 


/3  Aquarii 
a  Aquarii 


Arcturus 

e  Bootis 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris . 


12  .  58  .  22,7 

17  .  24  .  50,29 

18  .  28  .  59,47 


12  .  58 
14  .  25 

17  -  24 

18  .  25 


19 
19 
20 
20 
0 

15 
18 
19 
19 
20 
20 

12 
14 
14 


17 
18 
18 
19 
20 
20 
21 

12 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
21 


40 
44 
6 
SS 
58 


58 

5 

35 


24 
28 
41 
44 
6 
3S 
54 

58 

5 

25 

33 

3 

24 

24 

40 

44 

6 

20 

54 


14  .  5 

17  .  24 


20,6 
19,27 
49,41 
1,3 
16,34 
44,90 
23,96 
26,27 
20,6 


33  .  38,78 
41  .  34,10 
40  .  14,95 
44  .  43,29 
6  .  22,63 
33  .   24,67 


17,2 

38,52 

17,27 


12  .  58  .  19,7 


47,19 
55,52 
33,13 
42,54 
21,58 
24,12 
48,34 

18,6 

37,40 

12,68 

37,32 

10,02 

46,57 

58,0 

13,91 

42,33 

21,19 

20,62 

47,84 


12  .  58  .  16,0 


34,96 
44,01 


21  .  20  .  17,59 

21  .  54  .  44,67 

14  .  5  .  34,20 

14  .  35  .  13,45 

17  .  24  .  43,14 

18  .  24  .  53,5 


13  .  0  .  31,9 

17  .  27  .  1,96 

18  .  31  .  10,90 


13 
14 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
1 

15 
18 
19 
19 
20 
20 

13 
14 
14 

13 

17 
18  . 
18  . 
19 
20  . 

20  . 

21  , 

13  . 

14  , 

15  , 

15  . 

16  . 

17  . 

18  . 

19  . 

19  . 

20  . 

21  . 
21  . 


0 

37 
27 
27 
42 
46 

8 
35 

0 

35 
43 
42 
46 
8 
35 

0 

7 
37 


27 
31 
43 
46 
8 
35. 
57 

0 

7 
27 
35 

5 
27 
27 
42 
46 

8 
22 
57 


32,4 
31,72 
1,92 
17,3 
29,16 
57,63 
36,69 
39,36 
32,4 

52,50 
47,96 
29,13 
57,60 
36,66 
39,32 

32,9 

52,61 

31,69 


0  .  33,1 


1,82 
10,70 
47,89 
57,56 
36,61 
39,24 

3,30 

33,4 

52,60 

27,82 

52,44 

25,30 

1,79 
14,8 
29,06 
57,54 
36,59 
36,24 

3,29 


13  .     0  .  33,8 

14  .     7  .  52,57 
17  .  27  .     1,72 

21  .  22  .  36,16 

21   .  57  .     3,23 

14  .     7  .  52,57 

14  .  37  .  31,61 

17  .  27  .     1,67 

18  .  27  .  11,8 


2  .     9,2 
2  .  11,67 
2  .   11,43 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 


2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


11,8 

12,45 

12,51 

16,0 

12,82 

12,73 

12,73 

13,09 

11,8 

13,72 
13,86 
14,18 
14,31 
14,03 
14,65 


2  .  15,7 
2  .  14,09 
2  .   14,42 


13,4 

14,63 
15,18 
14,76 
15,02 
15,03 
15,12 
14,96 

14,8 

15,20 

15,14 

15,12 

15,28 

15,22 

16,8 

15,15 

15,21 

15,40 

15,62 

15,45 

17,8 


2  .   17,61 
2  .  17,71 


18,57 
18,56 


2  .  18,37 

2  .  18,16 

2  .  18,53 

2  .  18,3 


+0,52 
+0,28 


0,48 
0,42 

0,57 
0,52 
0,21 
0,44 


0,45 
0,51 
0,68 
0,79 
0,65 
0,78 


0,50 
0,66 


0,42 
0,54 
0,30 
0,24 
0,33 
0,16 
0,45 


0,37 
0,42 
0,35 
0,38 
0,59 

0,24 
0,19 
0,37 
0,48 
0,49 


0,60 
0,62 

0,49 
0,52 

+  0,25 
+  0,37 
+  0,27 


2 
20 


7 
2 

4 

4 

37 

4 


12 
6 
2 
2 
2 
2 


5 

7 
3 
3 
3 


3 
10 

4 

19 
1 

4 
1 
1 
10 
1 


4 
4 

6 
6 

3 

10 

3 
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Day  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


Oct.     8 


Oct.    9 


Oct.  14 
Oct.  15 


Oct.  16 
Oct.  18 

Oct.  19 
Oct.  20 
Oct  22 
Oct.  23 


Oct.  26 
Oct.  27 


a  Aquilse 

(3  Aquilae 

a^  Capricorni . . 

a  Cygni. 

a  Aquarii 

Polaris 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris . 

o  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . . . 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris 


Polaris  S.P. 


f  Bootis 

a  Cor.  Borealis  . 

a  Serpentis 

o  Lyrae 

Polaris 


Polaris  S.P. 


Arcturus , 

a  Cor.  Borealis  , 


(i  Aquarii . . 
Polaris  S.P. 
Polaris  S.P. 


Arcturus 

a  Cor.  Borealis  . 
S  Ursae  Minoris . 

ft  Lyrae 

a  Aquilae 

ft  Aquilae 

a^  Capricorni . . . 

a  Cygni 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris 


Polaris  S.P. 


a  Cor.  Borealis  . 
S  Ursae  Minoris . 

ft  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

Polaris 

Polaris  S.P 


19 
19 

20 

20 

21 

0 

12 
14 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
0 


40  . 
44  , 
6 
S3 
54 
58 

58 

5 
24 
24 
40 
44 

6 
33 
20 
54 
58 


14  . 
15 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
0 


10,13 
38,66 
17,73 
20,52 
44,22 
15,3 

14,4 
33,87 
42,81 
50,8 
9,97 
38,71 
17,68 
19,79 
17,25 
44,24 
13,2 


12  .  58  .  12,8 

14  .  35  .  10,49 

15  .  25  .  6,56 
15  .  33  .  31,30 
18  .  28  .  49,26 

0  .  58  .  12,9 

12  .  58  .  11,4 

14  .  5  .  30,20 

15  .  25  .  5,28 

21  .  20  .  13,16 
12  .  58  .  10,2 


12  .  58 


5 
25 
24 
41 
40 
44 

6 
33 
20 
54 
58 


12  .  58 


7,4 

27,16 

2,40 

38,7 

21,77 

3,09 

31,67 

10,63 

13,19 

10,52 

37,49 

7,3 

4,6 


15  .  24  .  59,96 
18  .  24  .  35,3 

18  .  41  .  19,55 

19  .  40  .  0,83 
19  .  44  .  29,21 

0  .  58  .  3,6 
12  .  58  ,  2,7 


19  •  42  .  28,94 

19  .  46  .  57,40 

20  .  8  .  36,48 

20  .  35  .  39,05 

21  .  57  .  3,22 
1.0.  34,1 

13  .  0  .  34,2 

14  .  7  .  52,56 

17  .  27  .  1,65 

18  .  27  .  11,4 

19  •  42  .  28,92 

19  •  46  .  57,39 

20  .  8  .  36,46 

20  .  35  .  39,03 

21  .  22  .  36,13 
21  .  57  .  3,21 

1.0.  34,2 

13  .  0  .  34,3 

14  .  37  .  31,57 

15  .  27  .  27,66 
15  .  35  .  52,31 
18  .  31  .  10,31 

1.0.  34,3 

13  .  0  .  34,2 

14  .  7  .  52,55 

15  .  27  .  27,63 

21  .  22  .  35,99 
13  .  0  .  33,9 
13  .  0  .  33,7 


14 
15 
18 
18 


7  .  52,56 

27  .  27,59 
27  .  5,7 

43  .  47,34 


19  .  42  .  28,66 

19  .  46  .  57,14 

20  .  8  .  36,22 

20  .  35  .  38,64 

21  .  22  .  35,92 
21  .  57  .  3,03 

1.0.  33,7 

13  .  0  .  33,2 


15 
18 
18 
19 
19 
1 
13 


27  .  27,57 
27  .  4,1 
43  .  47,27 
42  .  28,59 
46  .  57,08 
0  .  33,2 
0  .  33,0 


18,81 
18,74 
18,75 
18,53 
19,00 
18,8 


2  .  19,8 

2  .  18,69 

2  .  18,84 

2  .  20,6 

2  .  18,95 

2  .  18,68 

2  .  18,78 

2  .  19,24 

2  .  18,88 

2  .  18,97 

2  .  21,0 


21,5 

21,08 
21,10 
21,01 
21,05 
21,4 


2  .  22,8 


22,35 
22,35 


2  .  22,83 
2  .  23,7 
2  .  26,3 


25,40 

25,19 

27,0 

25,57 

25,57 

25,47 

25,59 

25,45 

25,40 

25,54 

26,4 


2  .  28,6 


27,61 

28,8 

27,72 

27,76 

27,87 

29,6 

30,3 


+  0,52 
+  0,50 
+  0,48 
+  0,43 
+  0,51 


+  0,32 
+  0,31 

+  0,14 

-  0,06 
+  0,03 
+  0,71 
+  0,15 

-  0,03 


+  0,42 
+  0,42 
+  0,42 
+  0,39 


0,41 
0,43 

0,40 


0,61 
0,57 

0,47 
0,47 
0,48 
0,49 
0,44 
0,47 
0,47 


+  0,60 

+  0,54 
+  0,55 
+  0,60 


7 
7 
7 
8 
7 


7 
14 
14 
15 


9 
3 

10 


23 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
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Day  of 

]  Observation. 


Oct.  28 
Oct.  29 

Oct.  30 
Oct.  31 


Nov.    1 


Nov.  2 

Nov  4 

Nov.  5 

Nov.  6 


Nov.    7 


Star's  Name. 


a  Aquarii 

Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Cor.  Borealis 

a  Lyrae 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

Polaris  S.P 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Cor.  Borealis 
g  Ursae  Minoris 

ft  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilse 

a^  Capricorn! . . 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris 

Polaris  S.P 

€  Bootis 

a  Ophiuchi  . .  . 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a  Cygni 

a  Aquarii 

Polaris 

Polaris  S.P 

Arcturus 

Polaris  S.P 

Polaris  S.P 

Arcturus 

Polaris  S.  P.... 
Arcturus 

a  Serpentis .... 

a  Aquilae 

ft  Aquilae 

a'  Capricorni . . 

a  Cygni 

Polaris  S."P.... 
Arcturus 

a  Cor.  Borealis 
a  Ophiuchi .... 
S  Ursae  Minoris 

ft  Lyrae 

u  Aquilae 

ft  Aquilae 

a*  Capricorni . . 


Reduced  Time 
of  Transit. 


21  .  54 
12  .  58 

14  .  5 

15  .  24 
18  .  28 

20  .  33 

21  .  20 

12  .  58 
14  .  5 


14 
15 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
0 
12 

14 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
0 
12 
14 


15 
19 
19 
20 
20 
12 
14 

15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 


35 
24 
24 
41 
39 
44 
6 
33 
20 
54 
58 
58 

35 
24 
28 
41 

39 
44 
33 
54 
58 
57 
5 


12  .  58 

12  .  58 

14  .  5 

12  .  57 

14  .  5 


33 
39 
44 
6 
33 
57 


24 
24 
24 
41 
39 
44 
6 


34,63 

6,2 
23,94 

58,77 

41,20 

9,50 

7,13 

2,0 
23,14 

1,92 

58,03 

31,4 

17,25 

58,69 

26,75 

6,20 

8,80 

6,04 

33,14 

1,2 

0,6 

1,64 
31,31 
39,38 
16,85 
58,23 
26,65 

8,31 
32,61 

0,4 
59,9 
22,22 

0,2 

0,8 
20,71 

59,4 
20,14 

19,76 
55,65 
24,17 
3,23 
5,54 
58,0 
19,81 

54,52 
28,09 
24,0 
13,96 
55,25 
23,53 
2,64 


Apparent  A.R. 


21 
13 
14 

15 
18 
20 
21 

13 
14 

14 
15 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
1 
13 

14 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
1 
13 
14 


13 
14 

13 
14 

15 
19 
19 
20 
20 
13 
14 

15 
17 
18 
18 
19 


0 

7 

27 
31 
35 
22 

0 

7 

37 

27 

27 

43 

42 

46 

8 

35 

22 

57 

0 

0 

37 

27 

31 

43 

42 

46 

35 

51 

0 

0 

7 


0 

7 

0 

7 

35 

42 

46 

8 

35 

0 

7 

27 
27 
27 
43 
42 


2,88 
32,8 
52,59 

27,57 

9,98 

38,49 

35,83 

32,4 
52,60 

31,55 
27,56 

2,6 
47,19 
28,53 
57,00 
36,08 
38,44 
35,80 

2,91 
32,4 
32,1 

31,56 

1,43 

9,93 

47,18 

28,51 

56,99 

38,41 

2,90 

32,1 

31,9 

52,62 


13  .  0  .  31,7 


19  .  46 

20  .  8 


31,1 

52,65 

30,9 
52,66 

52,24 

28,43 

56,91 

35,98 

38,28 

30,6 

52,66 

27,56 
1,27 
0,0 
47,06 
28,42 
56,90 
35,97 


Clock  slow. 


2  .  28,25 

2  .  26,6 

2  .  28,65 

2  .  28,80 

2  .  28,78 

2  .  28,99 

2  .  28,70 

2  .  30,4 

2  .  29,46 


29,63 

29,53 

31,2 

29,94 

29,84 

30,25 

29,88 

29,64 

29,76 

29,77 

31,2 

31,5 

29,92 

30,12 

30,55 

30,33 

30,28 

30,34 

30,10 

30,29 

31,7 

32,0 

30,40 


2  .  31,5 

2  .  30,3 

2  .  31,94 

2  .  31,5 

2  .  32,52 

2  .  32,48 

2  .  32,78 

2  .  32,74 

2  .  32,75 

2  .  32,74 

2  .  32,6 

2  .  32,85 


33,04 

33,18 

36,0 

33,10 

33,17 

33,37 

33,33 


Clock's 
losing  Rate. 


+  0,54 

+  0,65 

+  0,59 
0,55 
0,59 
0,55 

0,40 


0,54 

16 

0,36 

2 

0,55 

4 

0,52 

4 

0,59 

4 

0,54 

8 

0,32 

2 

0,53 

2 

0,51 

3 

0,29 

1 

0,49 

23 

0,59 

3 

0,39 

0,44 

0,09 

0,46 

0,52 

0,47 


0,51 


0,58 

0,52 
0,50 
0,48 
0,48 
0,53 

0,33 

0,50 
0,51 

+  0,46 
+  0,39 
+  0,63 
+  0,58 


Number 
of  Days. 


2 

14 

6 

6 


22 
5 
5 
6 


7 
6 

6 
1 
1 
1 


^^ 


Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1829, 


Bay  of 

Observatiotic 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Kate. 


Number 
of  Days. 


Nov.    7 

Nov.    8 

Nov.    9 

Nov.  10 
Nov.  15 

Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  19 


a  Cygni 

Polaris 

a  Ceti 

Polaris  S.  P.... 
Arcturus 

Polaris 

Polaris  S.P.... 

Arcturus 

£  Bootis 

u  Cor.  Borealis 
a  Serpentis . . . . 
a  Ophiuchi  . .  . 

Polaris  S.P.... 

a  Aquarii 

Polaris 

Polaris  S.  P.... 

a  Lyrse 

a  Aquilse 

a^  Capricorni . . 

a  Cygni 

a  Aquarii 

Polaris  S.P 

/3  Aquiloe 

n  Cygni 

Polaris  S.P... . 
Arcturus 

a  Cygni  

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

«  Pegasi 

«  Andromedae . 

Polaris 

Polaris  S.P 

Arcturus 

o  Cor.  Borealis 

ti  Lyroe 

/3  Lyrae 

a  Aquilse 

/3  Aquilae 

ci^  Capricorni  . . 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae  . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Polaris  S.P ... , 
Arcturus 


20  .  33 

0  .  57 

2  .  50 

12  .  57 

14  .  5 

0  .  57 

12  .  57 

14  .  5 

14  .  34 


15 
15 
17 


19 
20 
12 
14 

20 
21 
21 
22 
23 
0 


18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
23 
0 
1 
2 
12 
14 


24 
33 
24 


21  .  54 

0  .  57 

12  .  57 

18  .  28 

19  .  39 

20  .  5 

20  .  32 

21  .  54 
12  .  57 


44 

32 

57 

5 

32 

19 
54 
53 
56 
57 
12  .  57 

14  .  5 

15  .  24 


28 
41 
S9 
44 

5 
32 
W 
54 
53 
56 
57 
54 
50 
57 

5 


4,90 
56,4 
51,76 
57,8 
19,35 

59,5 
58,9 
18,51 
57,50 

53,45 
18,14 
27,03 


12  .  57  .  52,5 


24,38 

47>3 

47,3 

31,26 
49,89 
57,20 
59,29 
24,20 
43,6 

17,64 
59,00 

44,4 
13,74 

58,57 

56,47 

23,39 

39,10 

58,51 

44,4 

4.5,0 

13,68 

48,31 

30,36 
7,67 
48,82 
17,15 
56,47 
58,50 
56,24 
23,31 
38,58 
5  8,61 
45,5 
58,28 
45,67 
44,5 
13,56 


20  .  35 

1  .  0 

2  .  53 

13  .  0 

14  .  7 


1 
13 
14 
14 

15 
15 

17 


20 
20 
21 
13 


20 
21 
21 
22 
23 
1 
13 
14 
15 


21 

22 

23 

1 

1 

2 

13 

14 


0 
0 

7 
37 

27 
35 

27 


21  .  57 

1  .  0 

13  .  0 

18  .  31 

19  .  42 


8 
35 

57 
0 


19  .  46 

20  .  35 

13  .  0 

14  .  7 


35 

22 

57 

56 

59 

0 

0 

7 

27 


18  .  31 

18  .  43 

19  •  42 

19  ■  46 

20  .  8 

20  .  35 

21  .  22 


57 

56 

59 

0 

57 

53 

0 

7 


38,25 

30,6 

24,85 

30,3 

52,68 

30,3 
29,9 
52,69 
31,62 

27,56 

52,25 

1,26 


13  .  0  .  29,3 


2,70 

27,8 
27,4 

9,64 
28,29 
35,84 
38,02 

2,69 
27,0 

56,76 
37,98 
26,6 
52,81 

37,96 
35,53 
2,66 
18,07 
37,77 
26,6 
26,1 
52,83 
27,62 

9,60 
46,87 
28,26 
56,73 
3.5,80 
37,93 
35,52 

2,65 
18,07 
37,76 
26,1 
37,51 
24,92 
25,7 
52,84 


L 


33,35 

34,2 

33,09 

32,5 
33,33 

30,8 
31,0 
34,18 
34,12 

34,11 
34,11 
34,23 

36,8 


2  .  38,32 
2  .  40,5 
2  .  40,1 


38,38 
38,40 
38,64 
38,73 
38,49 
43,4 


2  .  39,12 

2  .  38,98 

2  .  42,2 

2  .  39,07 


39,39 

39,06 

3,9,27 

38,97 

39,26 

42,2 

41,1 

39,15 

39,31 

39,24 

39,20 

39,44 

39,58 

39,33 

39.43 

39,28 

39,34 

39,49 

39,15 

40,6 

39,23 

39,25 

41,2 

39,28 


+  0,61 


+  0,40 


+  0,85 
0,60 

0,53 
0,54 
0,52 


0,57 


0,52 
0,58 
0,59 
0,60 
0,17 


0,58 
0,25 

0,54 

0,41 
0,52 
0,39 


0,08 
0,58 

0,29 

0,51 

0,35 

0,23 

0,23 

0,04 

+  0,22 

+  0,07 

4-0,52 

-  0,11 


+  0,51 
+  0,13 


14 


15 
9 
9 
9 
1 


10 

1 

9 
1 


1 
9 

3 
12 
3 
2 
3 


12 
1 
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Day  of 
j  Observation. 


Star's  Name. 


Apparent  A.R. 


h.       m.        s. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Clock  slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Number 
of  Days. 


Nov.  20 


Dec.    6 
Dec.  11 


Dec.  13 


Dec.  17 


Dec.  18 


'a  Ophiuchi  ... , 

a  Lyrae 

a  Aquiloe 

/3  Aquilae 

a  Cygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  AndromedsB  . 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  .S.  P.... 

6  Bootis 

a  Cor.  Borealis 

Polaris 

a  Lyrae 

/3  Lyrae 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Lyrae 

a  Cygni  ., 

ft  Aquarii . . . . , 
a  Aquarii . . . . , 

o  Aquarii , 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

Polaris , 

a  Arietis 

fa  Persei 

a  Cephei 

ft  Aquarii .... . 

/3  Cephei 

a  Aquarii  .... . 


17  .  24 


18 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
0 
1 
12 
14 
15 


18 

18 

21 

21 

22 

0 

1 

2 


21 

22 

23 

0 

1 

3 

21 
21 
21 
21 


28 
39 
44 
32 

19 

54 
53 
56 

57 
54 
57 
34 
24 


28 
41 

19 

54 
53 
57 
54 
50 


18  .  28 

20  .  32 

21  .  19 
21  .  54 


54 
53 
56 
57 
54 
9 

11 

19 
23 
54, 


21,98 

30,12 

48,69 

16,81 

58,37 

55,88 

23,12 

38,55 

58,49 

44,0 

58,26 

43,8 

52,25 

48,00 


0  .  57  .  28,7 


23,28 
0,47 
48,84 
16,08 
31,54 
23,9 
51,21 
38,72 

22,63 
50,45 
48,47 
15,46 

14,22 

29,60 

49,22 

19,2 

49,50 

27,67 

41,95 
47,12 
37,08 
13,98 


17 
18 
19 
19 
20 
21 
21 


1 

1 

13 

14 

15 


18 

18 

21 

21 

22 

1 

1 

2 

18 
20 
21 
21 

21 

22 

23 

1 

1 

3 


27 
31 
42 
46 
35 
22 
57 


22  .  56 

23  .  59 


0 

57 
0 

37 

27 


31 
43 
22 
57 
56 
0 
57 
53 

31 
35 

22 

57 

57 
56 

59 

0 

57 

12 


21  .  14 

21  .  22 

21  .  26 

21  .  57 


1,21 
9,57 
28,24 
56,73 
37,91 
35,50 
2,64 
18,05 
37,74 
25,7 
37,50 
25,2 
31,74 
27,64 


0  .  17,2 


9,40 
46,68 
35,26 

2,37 
17,77 
14,1 
37,43 
24,95 

9,40 
37,44 
35,23 

2,34 

2,30 
17,70 
37,37 
10,1 
37,37 
15,65 

30,09 

35,20 

25,17 

2,29 


39,23 

39,4^ 

39,55 

39,92 

39,54 

39,62 

39,52 

39,50 

39,25 

41,7 

39,24 

41,4 

39,49 

39,64 

48,5 

46,12 

46,21 

46,42 

46,29 

46,23 

50,2 

46,22 

46,23 


2  .  46,77 

2  .  46,99 

2  .  46,76 

2  .  46,88 


48,08 

48,10 

48,15 

50,9 

47,87 

47,98 


2  .  48,14 

2  .  48,08 

2  .  48,09 

2  .  48,31 


+0,45 
+0,21 
0,11 
0,34 
0,11 
0,34 
0,18 
0,01 
0,10 

0,01 

0,45 
0,17 


0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 

0,33 
0,32 


0,32 
0,32 
0,17 
0,30 

0,30 
0,31 
0,33 

0,28 


+0,26 
+0,23 


12 

2 


21 

22 
21 
21 
21 

21 
22 

2 

23 

2 

2 

4 
6 

27 


*  1'  added  to  the  time  of  transit. 


t  The  observed  transit  diminished  by  1' 
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EXAMINATION    OF   THE   CLOCK   ERRORS. 


The  following  is  the  process  by  which  the  Clock  Errors  have  been 
compared,  with  a  view  to  the  correction  of  the  assumed  A.R.  of  the 
Known  Stars.  From  the  Clock  Rates  through  the  day  preceding  and 
the  day  following  the  time  of  observation,  I  determine,  as  well  as  I  can, 
the  Clock  Rate  during  the  observations.     Multiplying  this  by  the  fraction 

— '■ — '—^ ,    and  applying  it  with  the  contrary  sign  to  the  Clock  Error 

given  by  that  star,  I  find  the  Clock  Error  at  O**  sidereal  time,  as  given  by 
that  star.  The  same  process  is  used  for  each  of  the  stars :  the  mean  of 
these  Clock  Errors  at  O""  (omitting  those  given  by  Polaris  and  ^  Ursse  Mi- 
noris)  is  taken;  and  the  difference  between  each  individual  Clock  Error 
and  the  mean  is  held  to  be  the  error  in  the  star's  assumed  A.R.,  subject 
only  to  the  error  of  observation. 

On  March  14  and  16  the  Clock  Errors  at  O*"  have  been  compared  with 
the  mean  of  those  given  only  by  the  circumpolar  stars.  This  is  connected 
with  an  idea  which  I  have  entertained  respecting  the  formation  of  a  fun- 
damental catalogue,  but  which  I  have  not  yet  found  leisure  to  put  in 
practice.  It  is  this.  The  principal  difficulty  in  determining  the  difference 
of  A.R.  consists  in  determining  it  for  those  stars  which  are  nearly  opposite. 
However  this  is  done,  if  the  stars  be  observed  only  above  the  pole,  reliance 
must  be  placed  on  the  clock's  steadiness  of  rate  during  12  hours:  and  as 
it  happens  not  very  frequently  that  the  sky  is  clear  for  12  hours,  this 
difference  must  generally  be  found  by  adding  two  or  more  smaller  differ- 
ences found  on  different  days.  Any  method  then  which  determines 
geometrically  the  difference  of  A.R.  of  opposite  stars,  with  a  dependence 
on  the  clock  rate  for  a  short  time  only,  will  probably  be  a  valuable  im- 
provement. My  intention  therefore  was  to  consider  circumpolar  stars, 
passing  as  near  the  horizon  as  they  could  be  observed  with  accuracy,  as 
the  fundamental  stars ;  and  to  observe  them  as  often  below  as  above  the 
pole.  The  observations  of  stars  S.P.  would  thus  be  mingled  with  those 
above  the  pole  in  such  a  manner  that  the  effect  of  the  clock  rate  would 
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be  almost  annihilated,  and  the  only  uncertainty  would  arise  from  uncer- 
tainty in  the  position  of  the  instrument.  Of  course  such  observations 
ought  to  be  made  only  when  the  error  of  collimation  is  well  known,  and 
Polaris  or  S  U.  Minoris  can  be  observed  at  both  passages.  Other  occu- 
pations, however,  connected  with  my  office,  have  prevented  me  from 
giving  this  method  a  fair  trial. 

The  following  corrections  are  means  of  all  the  corrections  found  on  the 
principle  above  described,  considering  one  observation  made  on  a  day 
when  Polaris  or  5  U.  Minoris  was  observed  at  both  passages  as  equivalent 
to  two  on  any  other  day.  None  of  the  assistant's  observations  between 
the  middle  of  March  and  the  end  of  April  have  been  used,  as  it  might 
be  feared  that  they  were  not  then  sufficiently  exact:  all  the  others  have 
been  taken,  with  the  exception  of  one  or  two  that  were  evidently  faulty. 
Some  stars  are  omitted  which  were  observed  only  once  or  twice. 

The  assumed  A.R.  of  a  Cassiopeiae,  by  7  observations,  is  too  great   by  —  0',03 

a  Arietis 4   —0,17 

aCeti 3   -  0,15 

aPersei  6   +  0,09 

Aldebaran 7   —  0,02 

Capella 19  —0,04 

Rigel 2   -  0,21 

aOrionis 4   —  0,12 

Sirius 11    _  0,18 

: Castor 17  —  0,04 

Procyon 29   +  0,06 

Pollux 34   —0,01 

aHydrae 3  —  0,04 

Regulus 18   0,00 

oUrsae  Majoris..l0  +  0,22 

/SLeonis 11    0,00 

-y  Ursae  Majoris..  4   —  0,12 

Spica 6  —0,12 

aDraconis 4   +  0,11 

Arcturus 45 —  0,03 

eBootis  21   —  0,07 

a^Librae 15   —  0,02 

oCor.  Borealis.  .24   0,00 

oSerpentis 18  ...., —  0,06 
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The  assumed  A.R.  of  5  Ophiuchi,   by  11  observations,   is  too  great  by  +  0,12 

Antares 19   -0,09 

aOphiuchi 24  -0,04. 

5UrsaeMinoris..21    +  1,1 

aLyrae 18  +0,04 

/3Lyra;  19   -  0,02 

^  Draconis 5   +0,04 

aAquilae 33  +0,03 

/3Aquilae 29   +0,07 

a'Capricorni....21    +  0,04 

aCygni  3^  +0,09 

aCephei 9  +  0,01 

/3  Aquarii 17  -  0,05 

/3Cephei 6  +  0,01 

aAquarii 28   +  0,03 

aPegasi 8   —  0,02 

a  Andromedae . , .   8 _  0,02 

In  the  same  manner,  correcting  the  assumed  A.R.  of  Polaris  by  the 
difference  between  its  Clock  Error  and  the  mean  Clock  Error,  the  ob- 
served A.R.  of  Polaris  in  the  following  table  have  been  formed.  The  A.R. 
of  the  Nautical  Almanac  are  taken  for  the  noon  nearest  to  the  time  of 
observation;  and  those  of  the  Astronomical  Society's  tables  are  calculated 
with  their  reductions  on  the  mean  A.R.  given  above,  for  the  time  20" .  45' 
nearest  to  the  time  of  observation.  The  A.R.  of  Schumacher's  Tables 
are  taken  from  the  Hulfstafeln.  No  observations  are  taken  except  on 
those  days  when  either  Polaris  or  I  Ursge  Minoris  was  observed  at  both 
passages. 
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Right   Ascensions   of   Polaris.     1829. 


A.R.  of 

A.R.  of 

A.R.  of 

. 

Day  of  Ob- 
servation. 

Observed  A.R. 

Nautical 
Almanac. 

Error. 

Mean. 

Sclinmachcr's 
Tables. 

Error. 

Mean. 

.'Vst.  See. 
Tables. 

Error. 

Mean. 

h.     m.      s. 

$. 

s. 

s. 

s. 

A-. 

s. 

s. 

s. 

». 

Feb.  28 

0.59.    4,2 

6,4 

+2,2 

+  2,2 

3,7 

-0,5 

—  0,5 

5,3 

+  1,1 

+  1,1 

March  14 

0  .  58  .  58,2 

1,1 

+2,91 
+2,6 
+4,7  ■ 
+4,1, 

58,4 

+0,21 

0,1 

+1,91 

15 
March  l6 

58,5 
56,1 

1,1 

0,8 

+  3,6 

58,2 
57,9 

-0,3 
+  1,8  f 

+  0,8 

59,8 
59,6 

+  1,3   _ 
+3,5 

+  2,5 

56,4 

0,5 

57,7 

+  1,3] 

59,6 

+3,2. 

March  27 

58,1 

59,0 

+0,91 
+0,4  I 
+0,0  J 

56,1 

-2,01 

57,8 

-0,31 

58,5 

58,9 

+  0,4 

56,1 

-2,4  - 

-2,8 

57,8 

-0,7  ■ 

-  0,7 

March  28 

58,9 

58,9 

56,1 

-2,8. 

57,7 

-1,2. 

AprU    9 
10 

58,6 
58,9 

59,1 
59,1 

+0,5) 
+0,2/ 

+  0,4 

56,4 
56,4 

-2,2  1 
-2,5/ 

-2,4 

57,9 
57,3 

-0,71 
-1,6/ 

-  1,2 

April  25 

0,59.    3,8 
4,0 

2,3 
2,6 

-1,5  1 
-1,4| 

-  1,5 

59,8 
59,9 

-4,0  1 
-4,1/ 

-  4,1 

1,2 
1,6 

-2,61 
-2,4/ 

-2,5 

May     3 

4 

1,1 

1,8 

5,6 
5,6 

+4,5  1 
+3,8/ 

+  4,2 

2,8 
3,1 

+  1,7  1 
+  1,3/ 

+  J,5 

4,6 
4,6 

+3,3  1 
+2,8 

+  3,1 

May  10 

7,4 

8,3 

+0,91 

5,9 

-1,51 

7,5 

+0,11 

7,1 

8,8 

+  1,7 

6,1 

-1,0 

7,9 

+0,8 

U 

7,4 

8,8 

+  1,4 

6,3 

-1,1 

7,9 

+0,5 

May  12 

4,2 
5,7 

9,4 
9,9 

+  5,2    _ 
+4,2 

+  3,8 

6,8 
7,0 

+2,6 
+  1,3 

+  1,1 

8,5 
9,0 

+4,3 
+3,3 

+  2,9 

13 

6,3 

9,9 

+3,6 

7,2 

+0,9 

.9,0 

+2,7 

May  14 

4,0 

10,4 

+6,4 

7,8 

+3,8 

9,5 

+5,5 

4,2 

10,9 

+6,7  J 

8,0 

+3,8. 

10,1 

+5,9. 

May  17 

6,2 

12,0 

+5,81 

9,6 

+3,41 

11,2 

+5,0-1 

6,6 

12,6 

+6,0 

10,0 

+3,4 

11,7 

+5,1 

18 

8,3 

12,6 

+4,3 

10,3 

+2,0 

11,7 

+3,4 

19 

9,4 

13,2 

+3,8 

10,6 

+  1,2 

12,3 

+2,9 

10,8 

13,2 

+2,4 

10,9 

+0,1 

12,3 

+  1,5 

20 

11,1 
11,2 

13,7 
13,7 

+2,6  ^ 
+2,5 

+  2,9 

11,3 
11,6 

+0,2 
+0,4 

+  0,6 

12,9 
12,9 

+  1,8 
+  1,7 

+  2,1 

12,1 

14,3 

+2,2 

11,9 

-0,2 

13,5 

+  1,4 

21 

12,5 

14,3 

+  1,8 

12,2 

-0,3 

13,5 

+  1,0 

May  22 

14,3 

14,9 

+0,6 

13,0 

-1,3 

14,1 

-0,2 

14,4 

15,5 

+  1,1 

13,3 

-1,1 

14,7 

+0,3 

23 

14,0 

15,5 

+  1,5. 

13,6 

-0,4  J 

14,7 

+0,7. 

May  27 

17,0 

18,1 

+  1,11 

15,6 

-1,41 

17,3 

+0,31 

16,9 

18,7 

+  1,8^ 

+  1,6 

15,9 

-1,0^ 

-  1,0 

17,9 

+  1,0^ 

+  0,8 

28 

16,9 

18,7 

+  l,8j 

16,2 

-0,7  J 

17,9 

+i,oJ 

June    5 

23,3 

24,0 

+0,71 

22,0 

-1,3] 

23,4 

+0,11 

23,4 

24,7 

+  1,3 

22,3 

-1,1 

24,2 

+0,8 

June    9 

24,7 

26,9 

+2,2 

24,6 

-0,1 

26,3 

+  1,6 

24,8 

27,6 

+2,8 

+  1,8 

24,9 

+0,1    ■ 

-  0,6 

27,0 

+2,2   - 

+  1,2 

10 

25,3 

27,6 

+2,3 

25,3 

0,0 

27,0 

+  1,7 

June  12 

27,8 

29,1 

+  1,3 

26,8 

-1,0 

28,5 

+0,7 

28,1 

29,8 

+  l,7j 

27,2 

-0,9. 

29,2 

+  l,lj 
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Right  Ascensions  of  Polaris  continued. 


A.R.  of 

A.R.  of 

A.R.  of 

Day  of  Ob- 

Observed A.R. 

Nautical 
Almanac. 

Error. 

Mean. 

Schumacher's 
Tables. 

Error. 

Mean. 

Ast.  Soc. 
Tables. 

Error. 

Mean. 

servation. 

h.     m.      s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

June  18 

0.  59 .  32,0 

33,6 

+  1,6) 

31,6 

-0,4" 

33,0 

+  1,0] 
+1,6 

32,2 

34,3 

+2,1 

+  1,1 

31,9 

-0,3 

-  1,2 

33,8 

+  0,5 

June  19 

34,8 

35,1 

+0,3   " 

32,6 

-2,2    ■ 

34,5 

-0,3   " 
-0,3. 

20 

34,8 

35,1 

+0,3. 

33,0 

-1,8. 

34,5 

July     1 
2 

40,7 
40,7 

44,3 
44,3 

+3,6) 
+3,6  i 

+  3,6 

41,9 
42,3 

+  1,2  1 
+  1,6/ 

+  1,4 

43,8 
43,8 

+3,11 
+3,1/ 

+  3,1 

July  23 

59,3 

0,3 
1,1 

+  1,0  1 
+  1,6/ 

+  1,3 

57,7 
58,1 

-1,61 
-1,4/ 

-  1,5 

59,8 
0,6 

+0,5  1 
+  1,1/ 

+  0,8 

Sept.  14 

1.0. 26,2 

30,6 

+4,4] 
+2,5  I 
+  1,1  J 

27,2 

+  1,0] 

29,7 

+3,5] 
+  1,6!" 

15 

28,1 

30,6 

+  2,7 

27,4 

-0,7  - 

-  0,6 

29,7 

+  1,8 

29,8 

30,9 

27,6 

-2,2 

30,0 

+0,2  J 

Sept.  25 

33,2 
33,4 

33,3 
33,5 

+0,11 
+0,1  1 

+  0,1 

30,2 
30,3 

-3,0  1 
-3,1/ 

-  3,1 

32,4 
32,4 

-0,8  1 
-1,0/ 

-0,9 

Oct.    8 

34,0 

35,2 

+  1,2-) 

32,1 

-1,9" 

34,1 

+0,1] 

9 

33,2 

35,2 

+2,0 

32,1 

-1,1 

34,2 

+  1,0 

32,2 

35,2 

+3,0   - 

+  1,8 

32,0 

-0,2   - 

-  1,3 

34,2 

+2,0   - 

+  0,8 

Oct.  14 

33,8 

35,3 

+  1,5 

32,3 

-1,5 

34,3 

+0,5 

15 

34,1 

35,3 

+  1,2. 

32,3 

-1,8. 

34,3 

+0,2 

Oct.  22 

32,7 

34,7 

+2,0] 

31,7 

-1,0] 

33,7 

+  1,0] 

23 

32,9 

34,7 

+  1,8 

31,6 

-1,3 

33,7 

+0,8 

Oct.  26 

32,2 

34,1 

+  1,9   ■ 

+  2,3 

31,1 

-1,1    ■ 

-0,7 

33,2 

+  1,0  - 

+  1,3 

27 

31,5 

34,1 

+2,6 

31,1 

-0,4 

33,2 

+  1,7 

30,9 

33,9 

+3,0. 

31,0 

+0,1. 

33,0 

+2,1  J 

Oct.  30 

31,7 

33,3 

+  1,6] 

30,7 

-1,0] 

32,4 

+0,7] 

31 

31,1 

33,3 

+2,2 

30,6 

-0,5 

32,4 

+  1,3 

30,7 

33,1 

+2,4  - 

+  2,2 

30,5 

-0,2   - 

-  0,5 

32,1 

+  1,4   - 

+  1,0 

Nov.    1 

30,8 

33,1 

+2,3 

30,4 

-0,4 

32,1 

+  1,3 

30,5 

32,9 

+2,4. 

30,3 

-0,2  J 

31,9 

+  1,4. 

Nov.    6 

31,0 

31,5 

+0,5] 

28,6 

-2,4] 

30,6 

-0,4] 

7 

29,7 

31,5 

+  1,8 

28,4 

-1,3 

30,6 

+0,9 

31,4 

31,1 

-0,3   - 

-0,5 

28,3 

-3,1    ■ 

-3,4 

30,3 

-1,1    - 

-  1,3 

8 

33,3 

31,1 

-2,2 

28,2 

-5,1 

30,3 

-3,0 

33,0 

30,8 

-2,2. 

28,0 

-5,0 

29,9 

-3,1. 

Nov.  15 

25,7 

28,6 

+2,9] 

26,1 

+0,4] 

27,8 

+2,1] 

25,7 

28,3 

+2,6 

25,9 

+0,2 

27,4 

+  1,7 

Nov.  17 

23,5 

27,4 

+3,9 

25,0 

+  1,5 

26,6 

+3,1 

18 

23,6 

27,4 

+3,8 

24,7 

+  1,1 

26,6 

+3,0 

24,3 

27,0 

+2,7   - 

+  3,0 

24,4 

+0,1    - 

+  0,3 

26,1 

+  1,8   - 

+  2,1 

19 

24,8 

27,0 

+2,2 

24,2 

-0,6 

26,1 

+  1,3 

23,9 

26,5 

+2,6 

23,9 

0,0 

25,7 

+  1,8 

20 

23,5 

26,5 

+  3,0 

23,7 

+0,2 

25,7 

+2,2 

23,3 

26,1 

+2,8. 

23,4 

+0,1  J 

25,2 

+  1.9. 

I 

t  is   altnos 

t  unnec 

essarv 

to  ren 

lark  that. 

as  I 

have  n 

0  instru 

ment 

for 

measuring  meridian   altitudes,    the    absolute  right    ascension   of  these   stars 
js  not  in  any  degree  fixed  by  the  corrections  given  by  this  examination. 


Section  IV. 

CALCULATED   RIGHT  ASCENSIONS   OF  UNKNOWN  STARS. 


In  the  calculation  of  the  following  right  ascensions,  the  clock  time 
of  transit  has  usually  been  corrected  by  the  mean  of  the  clock  errors 
determined  by  several  Known  Stars,  which  is  assumed  to  correspond  to 
the  mean  time  of  their  observations.  The  names  of  the  stars  are  given, 
in  order  that  the  deduced  A.R.  of  the  Unknown  Stars  may  be  corrected  if 
necessary  for  the  effects  of  errors  in  the  assumed  A.R.  of  the  Known  Stars. 
The  same  plan  wiU  be  followed  in  giving  the  A.R.  of  the  Sun,  Moon,  and 
Planets,  in  a  subsequent  part  of  this  volume.  On  some  days  the  Clock 
Error  has  been  taken  from  the  mean  of  the  Clock  Errors,  as  described  in 
the  Examination  of  the  Clock  Errors. 

The  Clock  Rate  used  in  the  reductions  is  that  determined  from  a  com- 
parison of  the  rates  through  the  preceding  and  the  following  day. 

The  apparent  right  ascensions  thus  found  have  been  reduced  by  means 
of  the  tables  published  by  the  Astronomical  Society. 

The  stars  not  included  in  the  Astronomical  Society's  catalogue  are 
reduced  by  calculating  log.  a,  log.  h,  &c.  and  using  the  same  values  of 
log.  A,  log.  J5,  &c.  as  for  the  other  stars. 

I  have  thought  proper  to  separate  the  stars  in  the  zone  between  57" 
and  60"  N.P.D.  from  the  rest.  I  have  not  yet  found  leisure  to  complete 
this  zone. 

To  avoid  as  much  as  possible  the  chance  of  a  constant  error,  I  have 
marked  with  Ah  those  conclusions  which  depend  vipon  the  observation 
of  the  fundamental  or  Known  Star  by  me,  and  that  of  the  Unknown  Star 
by  the  assistant.  In  the  same  manner,  Ba  denotes  that  the  fundamental 
star  was  observed  by  the  assistant,  and  the  Unknown  Star  by  me. 

The  N.P.D.  of  uncatalogued  stars  may  sometimes  be  .liable  to  an  error 

of  three  or  four  minutes. 

L 
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star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Seduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  wliich 
it  depends. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

A.        m.        s. 

/3  Cassiopeise 

March  14 

March  l6 

April  1 

May   4 

11   .  58  .  49,63 
11   .  58  .  48,78 
11   .  58  .  40,22 
11   .  58  .  22,68 

0.0.     5,65 
0  .     0  .     5,59 
0.0.     6,13 
0.0.     6,60 

0.0.     6,29 
0.0.     6,22 
0.0.     6,62 
0.0.     6,23 

Mean  of  C.  P.* 

Do. 
Mean  of  K.  S. 

Do. 

K  Cassiopeise 

March  14 
March  16 
April  1 

12  .  22  .     4,20 
12  .  22  .     3,33 
12  .  21   .  54,68 

0  .  23  .  20,23 
0  .  23  .  20,15 
0  .  23  .  20,60 

0  .  23  .  20,90 
0  .  23  .  20,82 
0  .  23  .  .21,21 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 

£  Kscium 

Sept.  14 
Nov.  7 

0  .  37  .  44,44 
0  .  37  .   19,65 

0  .  39  .  52,68 
0  .  39  .  52,69 

0  .  39  .  49,25 
0  .  39  .  49,11 

Procyon,  Reg. 
a  Ceti. 

7  Cassiopeise 

March  14 

March  l6 

May  4 

12  .  45  .   10,92 
12  .  45  .     9,97 
12  .  44  .  43,50 

0  .  46  .  26,96 
0  .  46  .  26,79 
0  .  46  .  27,44 

0  .  46  .  27,44 
0  .  46  .  27,28 
0  .  46  .  27,26 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 

96  Piscium 

Sept.  14 
Nov.  7 
Dec.  11 

1   .  18  .     4,09 

1  .  17  •  38,73 
1  .  17  .  25,55 

1   .  20  .  12,34 
1   .  20  .  11,78 
1  .  20  .   11,94 

1   .  20  .     9,00 
1  .  20  .     8,06 
1   .  20  .     8,39 

Procyon,  Reg. 

a  Ceti. 
I3  &a  Aquarii. 

0  Piscium 

Sept.  14 
Nov.  7 
Nov.  8 

1  .  34  .  17,98 
1  .  33  .  53,27 
1   .  33  .  52,42 

1   .  36  .  26,24 
1   .  36  .  26,34 
1  .  36  .  26,16 

1   .  36  .  22,89 
1   .  36  .  22,54 
1   .  36  .  22,36 

Procyon,  Reg. 

a  Ceti. 

Arcturus. 

£  Cassiopeia; 

March  27 

13  .  40  .  45,51 

1  .  42  .     8,59 

1   .  42  .     9,01 

Mean  of  K.  S. 

*6- \ 

N.P.D.  15°.30'  J 

Nov.  20 
Dec.  11 

1   .  40  .     9,15 
1   .  40  .     1,83 

1   .  42  .  48,40 
1  .  42  .  48,07 

tl   .  42  .  37,96 
1   .  42  .  38,40 

a  Andromedae. 
a  &  i3  Lyrae. 

-^<  6"" 1 

Dec.  17 

1   .  43  .  53,86 

1   .  46  .  41,92 

{1   .  46  .  32,19 

a  Androm.  and 
a  Persei. 

N.P.D.  15M9'.J 

49  Cassiopeiae  . . . 

June    5 
June    9 
June  10 
June  1 1 

13  .  47  .  30,12 
13  .  47  .  29,28 
13  .  47  .  29,88 
13  .  47  .  30,97 

1   •  49  .  27,89 
1   .  49  .  27,55 
1   .  49  .  27,85 
1   .  49  .  28,65 

1  .  49  .  26,86 
1   .  49  .  26,19 
1   .  49  .  26,41 
1   .  49  .  27,12 

Mean  of  K.  S. 

a^  Librae. 

a  Serpentis. 

a^  Librae. 

*  Sfi"-^ \ 

N.P.D.  150.31'.J 

Aug.  21 

1  .  47  .  33,95 

1  .  49  .  38,80 

a  Cygni. 

•  The  letters  C.P.  are  used  as  an  abbreviation  of  Circumpolar  Known  Stars;  and  K.S.  for  Known  Stars. 
Polaris  and  o  Urss  Minoris  are  not  included. 
+  Ba.                                               I  Jia. 
%  The  place  of  this  star  is  not  sufficiently  certain  to  authorize  the  reduction  of  the  mean  A.R. 
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Star's  Name. 

Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h,        m.        s. 

A.       m.       s. 

h.        m.        s. 

7  Andromedee  . . . 

May  12 
May  20 
May  22 

1   .  51   .  36,69 

1   .  51   .  32,31 

13  .  51   .  31,96 

1   .  53  .  26,90 
1   .  53  .  26,56 
1   .  53  .  26,82 

1   .  53  .  26,65 
1   .  53  .  26,15 
1    .  53  .  26,34 

Mean  of  K.  S. 

Sirius. 
a  Persei  S.  P. 

1 
7  Persei 

May  14 
May  22 

14  .  50  .  36,86 
14  .  50  .  33,48 

2  .  52  .  27,83 
2  .  52  .  28,35 

2  .  52  .  27,75 
2  .  52  .  28,13 

Mean  of  K.  S. 
a  Persei  S.P. 

/3  Persei 

May  22 

14  .  55  .  10,05 

2  .  57  .     4,92 

2  .  57  .     4,65 

a  Persei  S.P. 

^* I 

Dec.  10 

6.3.  46,07 

6.6.  32,17 

6.6.  27,60 

fa  &/3  Lyras,  and 
\j3  &!.a  Aquarii. 

N.P.D.  700.48'.  1 

/3  Canis  Majoris. . 

March  16 
March  25 

6  .  13  .  54,57 
6  .  13  .  49,61 

6  .  15  .  11,28 
6  .  15  .  11,05 

6  .   15  .  10,58 
6  .   15  .   10,36 

Mean  of  C.  P. 
Sirius. 

>|c  6"° \ 

Feb.  28 
March    4 
March  10 

6  .  16  .  53,5 
6  .   16  .  50,1 
6  .  16  .  45,3 

6  .  18  .     3,5 
6  .  18  .     1,4 
6  .   17  .  59,5 

6  .   17  .  45,5 
6  .  17  .  45,1 
6  .   17  .  45,7 

Castor. 
Castor. 
Castor. 

N.P.D.2''.43'.  .f 

7  Geminorum  . . . 

March  25 
March  30 

6  .  26  .  29,39 
6  .  26  .  26,18 

6  .  27  .  50,82 
6  .  27  .  51,29 

6  .  27  .  49,85 
6  .  27  .  50,43 

Pollux. 
Mean  of  K.  S. 

5)<  9" 1 

Feb.  23 
March  4 

6  .  39  .     1,0 

6  .  38  .  57,27 

6  .  40  .     8,9 
6  .  40  .     8,6 

6  .  40  .     2,2 
6  .  40  .     3,0 

Castor. 
Castor. 

N.P.D.go.  12'.  .J 

e  Canis  Majoris . . 

March  14 
March  15 
March  l6 
March  25 

6  .  50  .  39,92 
6  .  50  .  39,49 
6  .  50  .  38,83 
6  .  50  .  32,90 

6  .  51  .  55,85 
6  .  51  .  55,81 
6  .  51   .  55,55 
6  .  51  .  54,34 

6  .  51   .  54,70 
6  .  51   .  54,68 
6  .  51  .  54,44 
6  .  51   .  53,43 

Mean  of  C.  P. 
Do. 
Do. 

Sirius. 

\  Geminorum. . . . 

March  14 
March  15 

7  •     7  .     1,31 
7.7.     0,94 

7.8.  17,25 
7.8.  17,27 

7.8.  15,89 
7.8.   15,94 

Mean  of  C.  P. 
Do. 

ij  Canis  Majoris . . 

March  14 
March  15 
March  l6 
March  25 

7  .  16  .     5,56 
7  .  16  .     5,14 
7  .  16  .     4,63 
7  .  15  .  58,57 

7  .  17  .  21,50 
7  .  17  .  21,47 
7  .  17  .  21,36 
7  .  17  .  20,02 

7  .  17  .  20,17 
7  .  17  .  20,16 
7  .  17  .  20,08 
7  .  17  .  19,13 

Mean  of  C.  P. 
Do. 
Do. 

Sirius. 

k  Geminorum  . . . 

March  14 
March  l6 

7  .  22  .  36,29 
7  .  22  .  35,38 

7  .  23  .  52,23 
7  .  23  .  52,11 

7  .  23  .  50,82 
7  .  23  .  50,74 

Mean  of  C.  P. 
Do. 

*  In  the  Observed  Transits  this  star  is  erroneously  called  E'  Orionis. 

1,2 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

h.       m.       s. 

h,        7n.        s. 

r  Cancri 

March  14 
March  15 

7  .  50  .  30,84 
7  .  50  .  30,35 

7  .  51   .  46,79 
7  .  51   .  46,69 

7  .  51  .  45,27 
7  .  51  .  45,18 

Mean  of  C.  P. 
Do. 

(3  Cancri 

March  14 
March  l6 
March  25 

8.5.  59,98 
8.5.  59,07 
8  .     5  .  54,30 

8.7.   15,93 
8.7-  15,81 
8.7.  15,76 

8.7.   14,36 
8.7.   14,28 
8  .     7  ■   14,36 

Mean  of  C.  P. 

Do. 

Pollux. 

o  UrsBB  Majoris . . 

March  14 
March  l6 
March  30 

8  .   14  .  45,66 
8  .   14  .  44,89 
8  .  14  .  36,10 

8  .  16  .     1,62 
8  .  16  .     1,64 
8  .  16  .     1,25 

8  .   15  .  59,22 
8  .   15  .  59,30 
8  .   15  .  59,38 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 

e  Cancri 

March  15 

8  .   16  .     1,42 

8  .   17  .   17,77 

8  .   17  .   16,18 

Mean  of  C.  P. 

.42  Cancri 

April  12 

8  .  36  .     3,42 

8  .  37  .  34,71 

8  .  37  -  33,46 

Regulus. 

5J<  7'n.  • ■> 

N.P.D.  97°.  44'./ 

April  10 

8  .  39  .  51,78 

8  .  41   .  21,57 

8  .  41   .  20,25 

Mean  of  K.  S. 

a\  Cancri 

April  12 

8  .  45  .     5,13 

8  .  46  .  36,42 

8  .  46  .  35,12 

Regulus. 

a*  Cancri 

March  14 
March  15 
March  l6 
April  12 

8  .  47  .  53,57 
8  .  47  .  53,13 
8  .  47  .  52,69 
8  .  47  .  37,96 

8  .  49  .     9,53 
8  .  49  .     9,48 
8  .  49  .     9,44 
8  .  49  .     9,25 

8  .  49  .     7,82 
8  .  49  .     7,79 
8  .  49  .     7,73 
8  .  49  .     7,94 

Mean  of  C.  P. 
Do. 
Do. 

Regulus. 

K  Cancri 

March  16 
April  12 

8  .  57  .  13,79 
8  .  56  .  58,84 

8  .  58  .  30,55 
8  .  58  .  30,14 

8  .  58  .  28,83 
8  .  58  .  28,79 

Mean  of  C.  P. 
Regulus. 

24  Hydrae 

April  10 

9.6.  50,28 

9.8.  20,08 

9  •     8  .   18,61 

Mean  of  K.  S. 

f  Leonis 

April  12 

9  .  21   .   13,62 

9  .  22  .  44,93 

9  .  22  .  43,46 

Regulus. 

h  Leonis 

April  13 

9  .  21  .  16,87 

9  .  22  .  48,88 

9  .  22  .  47,43 

Regulus. 

0  Leonis 

March  16 
April  13 

9  •  SO  .  46,22 
9  .  30  .  30,86 

9  .  32  .     2,99 
9  .  32  .     2,87 

9  .  32  .     1,18 
9  •  32  .     1,38 

Mean  of  C.  P. 
Regulus. 

*  There  is  probably  some  tnistake  in  the  place  of  this  star,  as  it  has  not  been  found  again :    if  so,  the 
reduction  is  erroneous. 
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Star's  Name. 


Day  of 
Observation. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A. 


Apparent  A.R. 


A.        in.        s. 


Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 


h. 


Star  on  which 
it  depends. 


£  Leonis . 


May  10 
May  13 


/u  Leonis. 


May  13 


10  Sextantis . 


April  13 


A  UrsBB  Majoris. 


May  4 
May  13 
May  17 
May  20 


7  Leonis . 


d  Leonis . 


I  Leonis . 


March  14 
April  10 

May  4 
May  10 
May  18 
May  19 


9  .  34  .  20,34 
9  .  34  .   18,44 


9 
9 


3G  .     8,97 
36  .     8,81 


9  •  41  .  12,23 


43 


2,6l 


9  .  45  .  51,57 


9  .  47  .  23,59 


10 
10 
10 
10 


5  .  2,50 

4  .  56,16 

4  .  53,24 

4  .  52,79 


10 
10 
10 
10 


6  .  46,36 

6  .  46,54 

6  .  45,63 

6  .  46,82 


April  15 
April  l6 


March  14 
March  l6 
April  12 
May  4 
May  10 
May  17 
May  18 
May  19 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


18,13 
3,92 
49,61 
44,65 
40,45 
39,87 


10  .  50  .  12,46 
10  .  50  .  11,92 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


3  .  46,31 

3  .  45,41 

3  .  30,94 

3  .  17,95 

3  .  13,00 

3  .  9,39 

3  .  8,66 

3  .  8,44 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


34,12 
33,74 
33,48 
33,29 
33,47 
33,41 


9  •  36 
9  ■  36 


7,91 
7,79 


Regulus. 
Mean  of  K.  S. 


43 


1,58 


Mean  of  K.  S. 


9  .  47  .  22,03 


Regulus. 


10 
10 
10 
10 


6  .  45,13 

6  .  45,50 

6  .  44,67 

6  .  45,91 


Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 
Do. 


10  .  51 
10  .  51 


i5,23 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


2,32 
2,21 
2,29 
1,85 
1,67 
1,82 
1,71 
2,00 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


32,22 
32,08 
32,15 
32,05 
32,34 
32,30 


10 
10 


51 
51 


43,71 
43,41 


11 
11 
'11 
11 
11 
11 
11 
11 


5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


0,39 
0,28 
0,48 
0,28 
0,18 
0,42 
0,32 
0,62 


Mean  of  C.  P. 
Mean  of  K.  S. 

Do. 

Regulus. 

Mean  of  K.  S. 

Do. 


Mean  of  K.  S. 
Regulus. 


Mean  of  C.  P. 

Do. 

Regulus. 

Mean  of  K.  S. 

Regulus. 

Mean  of  K.  S. 

Do. 

Do. 


f  Ursae  Majoris.. 


May    2 


11   .     7  .  22,13 


11 


4,61 


11 


3,06 


/3  Leonis. 


1/  Ursae  Majoris. 


April 
April 


11 
11 


7  .  49,91 
7  .  46,38 


11 
11 


9  .   15,85 
9  .  15,47 


11 

til 


9 
9 


13,94 
13,40 


a  Ursae  Maj. 
a  Hydrae. 


76  Leonis . 


April  15 
April  16 


11 
11 


37,54 
36,79 


11 
11 


10 
10 


10,62 
10,11 


11  .  10 
11   .   10 


8,72 
8,22 


Mean  of  K.  S. 
Regulus. 


Leonis. 


May  4 
May  17 
May  18 


11 
11 
11 


13 
13 
13 


17,89 

10,11 

9,00 


11 
11 
11 


Ab. 


15  .  1,80 
15  .  2,54 
15  .     2,05 

fAb. 


11 
II 
11 


15  .  0,38 
15  .  1,01 
15  .     0,54 


Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 
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1 

Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  wliich 
it  depends. 

/i.        m.        s. 

A.          7?t.          s. 

A.        m.        s. 

T  Leonis 

April  ]  5 
April  16 

11  .  17  •  37,62 
11  .  17  .  36,89 

11   .  19  ■   10,70 
11   .   19  •   10,21 

11  .  19  .     8,77 
11  .  19  .     8,29 

Mean  of  K.  S. 
Regulus. 

\  Draconis 

May  17 
May  19 

11  .  19  .  17,57 
11  .  19  .  16,54 

11  •  21  .     9,97 
11  .  21  .  10,11 

11  .  21  .     8,86 
11  .  21  .     9,10 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

V  Leonis 

May  12 
May  13 

U  .  26  .  23,85 
11   .  26  .  23,47 

11   .  28  .   13,82 
11   .  28  .   13,88 

11  .  28  .  12,08 
11   .  28  .   12,15 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

/3  Virginis 

April  16 
April  17 

11   .  40  .  15,76 
11   .  40  .   15,13 

11   .  41   .  49,09 
11   .41   .  49,53 

11   .  41   .  47,07 
11   .  41  .  47,52 

Regulus. 
Do. 

Piazzi213 

May  13 

11   .  50  .  29,14 

11   .  52  .   19,56 

11   .  52  .  17,71 

Mean  of  K.  S. 

May  18 
May  19 

11  .  57  .  46,14 
11  .  57  .  45,54 

11   .  59  .  39,17 
11  .  59  .  39,13 

11   .  59  .  36,99 
11   .  59  .  36,96 

a^  Librae. 
Mean  of  K.  S. 

»;  Virginis 

May    4 
May  12 
May  13 
May  14 

12  .     9  .  27,78 
12  .     9  •  21,80 
12  .     9  •  21,48 
12  .     9  •  20,77 

12  .   11   .   11,70 
12  .  11  .  11,79 
12  .  11  .  11,91 
12  .   11   .   11,66 

11  .  11   .     9,70 

12  .  11   .     9,84 
12  .   11   .     9,97 
12  .  11   .     9,73 

Mean  of  K.  S. 

Do. 

Do. 

S  Ophiuchi. 

Piazzi  87 

May  17 

12  .  17  .     7,74 

12  .   19  .     0,19 

12  .   18  .  58,02 

Mean  of  K.  S. 

S  Corvi 

May    4 

May  12 

12  .  19  .  20,05 
12  .  19  .  14,03 

12  .  21   .     3,98 
12  .  21   .     4,02 

12  .  21   .     1,71 
12  .  21   .     1,81 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

Piazzi  111 

May  14 

12  .  21  .     2,63 

12  .  22  .  53,43 

12  .  22  .  51,39 

S  Ophiuchi. 

/3  Corvi 

May    4 
May  10 
May  12 

12  .  23  •  43,78 
12  .  23  •  39,09 
12  .  23  .  37,88 

12  .  25  .  27,71 
12  .  25  .  27,85 
12  .  25  .  27,88 

12  .  25  .  25,31 
12  .  25  .  25,47 
12  .  25  .  25,51 

Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 

7'  Virginis 

April  17 
April  18 

12  .  31   .  27,78 
12  .  31   .  27,20 

12  .  33  .     2,20 
12  .  S3  .     2,18 

12  .  33  .     0,09 
12  .  33  .     0,18 

Regulus. 
Mean  of  K.  S. 

38  Virginis 

April  17 
April  18 

12  .  42  .  54,14 
12  .  42  .  53,51 

12  .  44  .  28,57 
12  .  44  .  28,50 

12  .  44  .  26,39 
12  .  44  .  26,33 

Regulus. 
Mean  of  K.  S. 

k^  Virginis 

1 

April  17 
April  18 

12  .  49  .   19,44 
12  .  49  .  18,75 

12  .  50  .  53,87 
12  .  50  .  53,74 

12  .  50  .  51,66 
12  .  50  .  51,65 

Regulus. 
Mean  of  K.  S. 

Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1829. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Jlean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

A.        m.        s. 

A.        m.        s. 

e  Virginis 

May  4 

12  .  51   .   58,08 

12  .  53  .  42,03 

12  .  53  .  40,01 

Mean  of  K.  S. 

6  Virginis 

May  15 

12  .  59  .   17,09 

13  .     1   .     8,51 

13  .     1   .     6,31 

Mean  of  K.  S. 
on  May  14. 

7  Hydrse 

May    4 
May  22 

13  .     7  .  57,43 
13  .     7  ■  46,41 

13  .     9  •  41,39 
13  .     9  .  41,24 

13  .     9  .  38,80 
13  .     9  .  38,72 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

m  Virginis 

April  18 

13  .  31  .     6,29 

13  .  32  .  41,30 

13  .  32  .  38,99 

Mean  of  K.  S. 

>]  Bootis 

May    6 
May  19 

May  22 

13  .  44  .  49,39 
13  .  44  .  41,24 
13  .  44  .  39,87 

1  3          Afi          Q  't    1  A 

13  .  46  .  33,05 
13  .  46  .  32,81 
13  .  46  .  32,65 

Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 

13 
13 

46  .  34,88 
.  46  .  34,71 

K  Virginis 

April  18 

14  .     2  .  14,64 

14  .     3  .  49,66 

14  .     3  .  47,31 

Mean  of  K.  S. 

Piazzi  25 

April  20 

14  .     4  .  53,40 

14  .     6  .  29,47 

*14  .     6  .  27,34 

Procyon. 

6  Bootis 

May  17 
May  19 

14  .  17  .  32,96 
14  .   17  .  31,25 

14  .   19  .  25,46 
14  .   19  .  24,89 

14  .  19  .  23,38 
14  .   19  •  22,83 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

iV  Virginis 

April  20 
May  22 

14  .  18  .     7,75 
14  .  17  .  48,83 

14  .  19  .  43,82 
14  .  19  .  43,67 

tl4  .   19  .  41,50 
14  .   19  .  41,21 

Procyon. 
Mean  of  K.  S. 

/y  Bootis 

May  14 
May  17 
May  22 
Aug.  11 
Aug.  19 

14  .  23  .  22,70 
14  .  23  .  21,37 
14  .  23  .   18,49 
14  .  23  .     6,81 
14  .  23  .     7,21 

14 
14 
14 
14 
14 

.  25  .   13,66 
.  25  .   13,87 
.  25  .  13,33 
.  25  .   12,42 
.  25  .   12,37 

14  .  25  .  11,57 
14  .  25  .  11,79 
14  .  25  .  11,27 
14  .  25  ..  11,57 
14  .  25  .  11,68 

Mean  of  K.  S. 

Do. 

Do. 

e  Bootis. 

Arc.  &  e  Bootis. 

IX  Virginis 

May  14 
May  17 
May  18 

14  .  32  .  15,17 
14  .  32  .  13,87 
14  .  32  .  13,16 

14  .  34  .     6,11 
14  .  34  .     6,38 
14  .  34  .     6,26 

14  .  34  .     3,64 
14  .  34  .     3,90 
14  .  34  .     3,78 

S  Ophiuchi. 

Mean  of  K.  S. 

a^  Libras. 

i>  Librae 

May  12 
May  14 
May  19 

15  .     0  .  42,47 
15  .     0  .  41,26 
15  .     0  .  38,66 

15  .     2  .  32,53 
15  .     2  .  32,21 
15  .     2  .  32,31 

15  .     2  .  29,77 
15  .     2  .  29,43 
15  .     2  .  29,50 

Mean  of  K.  S. 

8  Ophiuchi. 

Mean  of  K.  S. 

•  Ab.                                                    t  Ab. 
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Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

1 

h.         m.        s. 

h.        m,        s. 

h.        m.        s. 

1    jlc  J^                         ] 

May  18 
May  20 
June  11 

15  .     2  .  47,67 
15   .      2   .   46,72 
15  .     2  .  43,32 

15  .     4  .  40,78 
15  .     4  .  40,87 
15  .     4  .  41,00 

15  .     4  .  37,98 
15  .     4  .  38,06 
15  .     4  .  38,14 

a2  Librffi. 

Mean  of  K.  S. 

«^  Librae. 

N.P.D.  108M7' 

^  7»n 1 

May  17 

15  .     6  .   16,00 

15  .     8  .     8,52 

15  .     8  .     5,9i 

Mean  of  K.  S. 

N.P.D.  97MO'. 

^  6,7"" \ 

May  14 

15  .     6  .  21,81 

15  .     8  .  12,79 

15  .     8  .   10,61 

Mean  of  K.  S. 

N.P.D.  56°.37'.j 

S  Bootis 

May  22 
July  14 
Aug.  l6 
Aug.  19 

15  .     6  .  43,96 
15  .     6  .  34,69 
15  .     6  .  32,30 
15  .     6  .  32,84 

15  .     8  .  38,81 
15  .     8  .  38,48 
15  .     8  .  38,20 
15  .     8  .  38,00 

15  .     8  .  36,61 
15  .     8  .  36,70 
15  .     8  .  37,02 
15  .     8  .  36,89 

Mean  of  K.  S. 

e  Bootis. 

a  Cor.  Bor. 

Arc.  &  6  Bootis. 

May    3 
May  14 
May  17 
May  18 

15  .   16  .  21,10 
15  .   16  .   12,98 
15  .  16  .   11,86 
15  .   16  .  11,01 

15  .  18  .     4,31 
15  .   18  .     3,96 
15  .   18  .     4,39 
15  .   18  .     4,18 

15  .  18  .     2,21 
15  .  18  .     1,77 
15  .  18  .     2,19 
15  .  18  .     1,98 

Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 
Do. 

June  15 
July  20 

15  .  24  .     2,58 
15  .  23  .  56,42 

15  .  26  .     1,28 
15  .  26  .     1,11 

15  .  25  .  58,45 
15  .  25  .  58,48 

a^  Librae. 
a^Lib.  &  Ant. 

Piazzi  146 

May    3 
May  20 

15  .  30  .     9,20 
15  .  29  .  58,37 

15  .  31  .  52,43 
15  .  31  .  52,52 

15  .  31  .  50,26 
15  .  31   .  50,20 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

n  Librae 

May  17 
June  14 

15  .  32  .  38,55 
15  .  32  .  32,40 

15  .  34  .  31,08 
15  .  34  .  30,90 

15  .  34  .  28,34 
15  .  34  .  27,89 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

/3Serpentis 

May  3 

July  22 
Aug.  7 

15  .  36  .  37,15 
15  .  36  .   15,49 
15  .  36  .  15,57 

15  .  38  .  20,39 
15  .  38  .  20,23 
15  .  38  .  20,00 

15  .  38  .  18,21 
15  .  38  .  18,08 
15  .  38  .  18,08 

Mean  of  K.  S. 

Arc.  &  6  Bootis. 

e  Bootis. 

e  Serpentis 

May    3 
May  14 
May  18 

May  19 

15  .  40  .  37,05 
15  .  40  .  29,48 
15  .  40  .  27,62 
15  .  40  .  27,09 

15  .  42  .  20,29 
15  .  42  .  20,47 
15  .  42  .  20,80 
15  .  42  .  20,76 

15  .  42  .   18,02 
15  .  42  .   18,07 
15  .  42  .  18,36 
15  .  42  .   18,32 

Mean  of  K.  S. 
Do. 
Do. 
Do. 

y  Serpentis 

May  14 
July  16 
July  20 

15  .  46  .  45,30 
15  .  46  .  31,97 
15  .  46  .  31,21 

15  .  48  .  36,29 
15  .  48  .  36,04 
15  .  48  .  35,83 

15  .  48  .  33,99 
15  .  48  .  33,79 
15  .  48  .  33,62 

a  Serpentis. 

Do. 

e  Boot.  &  a  Serp. 
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star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m,        s. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

/3'  Scorpii 

May  12 
May  14 
May  19 
June     1 
June    8 
June  12 
June  15 
June  18 

15  .  53  .  42,48 
15  .  53  .  42,62 
15  .  53  .  39,55 
15  .  53  .  38,38 
15  .  53  .  35,38 
15  .  53  .  35,66 
15  .  53  .  34,87 
15  .  53  .  35,21 

15  .  55  .  32,57 
15  .  55  .  33,63 
15  .  55  .  33,23 
15  .  55  .  33,73 
15  .  55  .  33,71 
15  .  55  .  33,60 
15  .  55  .  33,58 
15  .  55  .  33,65 

15  .  55   ,  29,81 
15  .  55  .  30,83 
15  .  55  .  30,37 
15  .  55  .  30,76 
15  .  55  .  30,69 
15  .  55  .  30,57 
15  .  55  .  30,54 
15  .  55  .  30,60 

Mean  of  K.  S, 

Do. 

Do. 

Antares. 

Mean  of  K.  S. 

S  Ophiuchi. 

a^  Librae. 

Mean  of  K.  S. 

V  Scorpii 

May  19 
July  20 

16  .     0  .  13,57 
16  .     0  .     2,56 

16  .     2  .     7,25 
16  .     2  .     7,25 

16  .     2  .     4,40 
16  .     2  .     4,32 

Mean  of  K.  S. 
a^  Librae  &  Ant. 

e  Ophiuchi 

May    3 
May  14 
May  20 

16  .     7  .  36,28 
16  .     7  .  28,45 
16  .     7  .  25,35 

16  .     9  •  19,54 
16  .     9  •  19,42 
16  .    9  .  19,66 

16  .     9  .  17,19 
16  .     9  .  16,92 
16  .     9  •  16,95 

Mean  of  K.  S. 

8  Ophiuchi 
Mean  of  K.  S, 

7  Herculis 

May  14 
May  20 

16  .  12  .  34,19 
16  .  12  .  31,08 

16  .  14  .  25,19 
16  .  14  .  25,25 

16  .  14  .  22,91 
16  .  14  .  22,92 

Mean  of  K.  S. 
Do. 

A.  S.C.  1890 

May  17 
July  21 

16  .  19  •     4,65 
16  .  18  .  52,56 

16  .  20  .  57,20 
16  .  20  .  57,22 

16  .  20  .  54,22 
16  .  20  .  54,03 

Mean  of  K.  S. 
Antares. 

<p  Ophiuchi 

May  18 
May  19 
June  15 

16  .  19  .  31,53 
16  .  19  .  30,57 
16  .  19  .  26,15 

16  .  21  .  24,73 
16  .  21  .  24,26 
16  .  21   .  24,86 

16  .  21  .  21,98 
16  .  21  .  21,50 
16  .  21  .  21,85 

Mean  of  K.  S. 

Do. 

aP  Librae. 

/3  Herculis 

May  14 
July  20 

16  .  21  .     3,86 
16  .  20  .  50,12 

16  .  22  .  54,86 
16  .  22  .  54,73 

16  .  22  .  52,60 
16  .  22  .  52,43 

Mean  of  K.  S. 
e  Boot.  &  a  Serp. 

f  Ophiuchi 

May    7 
May  14 
June    2 
July  22 
July  23 
Aug.  10 

16  .  26  .     2,39 
16  .  25  .  56,82 
16  .  25  .  52,45 
16  .  25  .  43,07 
16  .  25  .  42,85 
16  .  25  .  42,18 

16  .  27  .  48,73 
16  .  27  .  47,79 
16  .  27  .  47,80 
16  .  27  .  47,74 
16  .  27  .  47,70 
16  .  27  .  47,86 

16  .  27  .  46,27 
16  .  27  .  45,29 
16  .  27  .  44,99 
16  .  27  .  44,90 
16  .  27  .  44,88 
16  .  27  .  45,25 

Mean  of  K.  S. 

S  Ophiuchi. 

Antares. 

Spica  &  a^  Cap. 

Arcturus. 
a  &.  (i  Aquilae. 

m  Scorpii 

June  15 
July  20 

l6  .  29  .  46,11 
16  .  29  .  39,96 

16  .  31  .  44,82 
16  .  31  .  44,64 

16  .  31   .  41,60 
16  .  31  .  41,62 

a*  Librae. 
o2  Librae  &  Ant 

^  Herculis 

May  14 
July  20 
Aug.  10 

16  .  33  .     1,96 
16  .  32  .  48,20 
16  .  32  .  46,85 

16  .  34  .  52,97 
16  .  34  .  52,81 
16  .  34  .  52,53 

16  .  34  .  50,75 
16  .  34  .  50,59 
16  .  34  .  50,63 

Mean  of  K.  S. 
6  Boot.  &  a  Serp. 
a  Si  /3  Aquila?. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A  R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1820. 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m.        s. 

7<.        m,        s. 

h.        m.        s. 

(jOphiuchi 

May  19 
May  20 
Aug.  10 

16  .  58  .  43,67 
16  .  58   .  43,25 
16  .  58  .  31,99 

17  .     0  .  37,37 
17  .    0  .  37,44 
17  .    0  .  37,67 

17  .     0  .  34,68 

17  .    0  .  34,70 

17  .     0  .  34,78 

Mean  of  K.  S. 

Do. 
a  &  /SAquilsB. 

p  Ophiuclii 

May  24 
June  10 

17  .     8  .  53,44 
17  .     8  .  51,52 

17  .   10  .  49,08 
17  .   10  .  49,52 

17  .  10  .  46,21 
17  .  10  .  46,41 

Antares. 
Mean  of  K.  S. 

f  Serpentis 

July  14 
July  20 

17  .  25  .  47,33 
17  .  25  .  46,56 

17  .  27  .  51,21 
17  .  27  .   51,24 

17  .  27  .  48,09 
17  .  27  .  48,09 

a^  Librae. 
o^LibrsB&Ant. 

A.  S.  C.  2069.  . . . 

July  14 
July  20 

17  .  50  .  24,95 
17  .  50  .  24,10 

17  •  52  .  28,84 
17  .  52  .  28,78 

17  .  52  .  25,47 
17  .  52  .  25,44 

a^  Librae. 
a^Librae&  Ant. 

-^^.  Sagittarii 

May  20 
July  14 

18  .     1   .  40,98 
18  .     1   .  31,93 

18  .     3  .  35,19 
18  .     3  .  35,82 

18  .     3  .  32,56 
18  .     3  .  32,46 

Mean  of  K.  S. 
a2  Librse. 

A.  S.  C.  2132.  . . . 

July  14 
July  20 

18    .    IQ   .   24.68 

18    .   21    .   28.57 

18  .  31   .  25,25 
18  .  21   .  25,20 

o^  Librae, 
a^  Librae  &  Ant. 

18  .   19  .  23,85 

18  .  21   .  28,53 

24  Urs86  Minoris 

Sept.  12 

18  .  31   .  39,4 

18  .  33  .  47,1 

18  .  33  .  52,7 

ft  &  a  Aquarii. 

^  6  ym 1 

Sept.  8 

18  .  40  .   18,78 

18  .  42  .  25,57 

18  .  42  .  22,57 

ft  Si  a  Aquarii. 

N.P.D.llO-'.ll'j 

;j<;  5,6"" \ 

Sept.  8 

18  .  42  .  26,78 

18  .  44  .  33,57 

18  .  44  .  30,60 

ft  &  a  Aquarii. 

N.P.D.108".6'.J 

d  Sagittarii* 

Sept.    8 
Sept.  10 
Sept.  15 
Sept.  18 
Sept.  21 

19  •     5  .  34,25 
19  .     5  .  33,70 
19  .     5  .  32,28 
19  •     5  .  31,41 
19  •     5  .  29,85 

19  .     7  .  41,04 
19  ■     7  .  40,90 
19  .     7  .  40,66 
19  .     7  .  40,96 
19  .     7  .  40,65 

19  •     7  .  37,96 
19  •     7  .  37,85 
19  •     7  .  37,69 
19  .     7  .  38,05 
19  •     7  .  37,79 

ft  &  a  Aquarii. 
a  &  ft  Aquila;. 
ft  Si.  a  Aquarii. 
a  &  ft  Aquilse. 
ft  &  a  Aquarii. 

p^  Sagittarii 

Oct.  6 

19  •     9  •  29,65 

19  •  11  •  47,79 

19  .  11  •  45,21 

a  Opliiuchi, 
ft  Aquarii. 

;j<  5,6"" ■> 

Sept.  15 

19  .  28  .   14,17 

19  •  30  .  22,56 

19  .  30  .  19,55 

ft  Si  a  Aquarii. 

N.P.D.106°.3rj 

*  I  presume  that  this  is  the  star  N.P.D.  109».  IS*,  observed  on  Sept.  10,  and  that  there  is  an  error  of  W  in 
the  transit. 
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star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

h.        m,        s. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

e^  Sagittarii 

Sept.     8 
Sept.  10 
Sept.  12 
Sept.  18 
Sept.  21 

19  •  30  .  40,67 
19  •  30  .  40,27 
19  .  30  .  39,58 
19  .  30  .  37,84 
19  .  30  .  36,32 

19  .  32  .  47,47 
19  ■  32  .  47,47 
19  •  32  .  47,22 
19  .  32  .  47,40 
19  .  32  .  47,14 

19  •  32  .  44,35 
19  .  32  .  44,38 
19  .  32  .  44,16 
19  .  32  .  44,43 
19  .  32  .  44,22 

/3  &  a  Aquarii. 
a  &  /3  Aquilae. 
ft  &c  a  Aquarii. 
a  &  /3  Aquilae. 
ft  &  a  Aquarii. 

g  Sagittarii 

Oct.  6 

19  .  45  .  59,87 

19  •  48  .  18,01 

19  .  48  .   15,30 

fa  Ophiuchi, 
[ft  Aquarii. 

a'  Capricorni 

Aug.  25 
Sept.    8 
Sept.  12 
Sept.  15 
Sept.  18 
Sept.  21 

20  .     6  .     8,41 
20  .     6  .     6,57 
20  .     6  .     5,26 
20  .     6  .     4,78 
20  .     6  .     3Ja9 
20  .     6  .     2,18 

20  .     8  .   13,40 
20  .     8  .   13,38 
20  .     8  .  12,90 
20  .     8  .   13,18 
20  .     8  .   13,25 
20  .     8  .  13,00 

20  .     8  .   10,10 
20  .     8  .   10,20 
20  .     8  .     9,77 
20  .     8  .   10,08 
20  .     8  .   10,20 
20  .     8  .     9,99 

a  &  ft  Aquila;. 
ft  &  a  Aquarii. 

Do. 

Do. 
a  &  ft  Aquilae. 
ft  &  a  Aquarii. 

v  Aquarii 

Oct.  7 
Oct.  9 

20  .  58  .     0,74 
20  .  58  .     0,36 

21  .     0  .  19,29 
21  .     0  .  19,27 

21   .     0  .   16,34 
21   .     0  .   16,34 

ft  &  a  Aquarii. 
Do. 

f  Aquarii 

Oct.    8 
Oct.    9 
Oct.  23 

21   .  26  .  22,83 
21   .  26  .  22,73 
21   .  26  .   15,85 

21   .  28  .  41,71 
21   .  28  .  41,65 
21  .  28  .  41,32 

21   .  28  .  38,68 
21   .  28  .  38,62 
21   .  28  .  38,51 

a^Cap.  a  Aquar. 

ft  8i  a  Aquarii. 

Do. 

>)<  6".  precedingl 
£  Cephei  *..../ 

March  14 
March  16 

10  .     4  .  22,41 
10  .     4  .  21,64 

22  .     5  .  38,40 
22  .     5  .  38,42 

22  .     5  .  39,19 
22  .     5  .  39,16 

Mean  of  C.  P. 
Do. 

d  Aquarii 

Aug.  16 
Sept.  12 
Sept.  15 
Sept.  21 
Oct.     8 

22  .     5  .  46,37 
22  .     5  .  44,05 
22  .     5  .  43,34 
22  .     5  .  40,91 
22  .     5  .  33,15 

22  .     7  •  52,11 
22  .     7  .  51,71 
22  .     7  .  51,76 
22  .     7  .  51,77 
22  .     7  .  52,04 

22  .     7  .  48,87 
22  .     7  .  48,37 
22  .     7  .  48,44 
22  .     7  .  48,47 
22  .     7  .  48,88 

a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 

Do. 

Do. 
a^Cap.  u  Aquar. 

March  14 
March  16 
April     1 
April    2 

10  .     7  .  28,52 
10  .     7  .  27,71 
10  .     7  •  19,14 
10  .     7  .  18,92 

22  .     8  .  44,51 
22  .     8  .  44,49 
22  .     8  .  45,11 
22  .     8  .  45,46 

22  .     8  .  45,30 
22  .     8  .  45,23 
22  .     8  .  45,35 
22  .     8  .  45,76 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 
a  Cephei  S.P. 

2  Cephei 

March  14 
March  16 
April     1 
April    2 

10  .  21   .  33,58 
10  .  21  .  32,87 
10  .  21  .  24,24 
10  .  21  .  23,84 

22  .  22  .  49,57 
22  .  22  .  49,65 
22  .  22  .  50,11 
22  .  22  .  50,38 

22  .  22  .  50,17 
22  .  22  .  50,43 
22  .  22  .  50,51 
22  .  22  .  50,74 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 
a  Cephei  S.P. 

K  Aquarii 

Oct  9 

22  .  26  .  38,22 

22  .  28  .  57,15 

22  .  28  .  53,93 

ft  &  a  Aquarii. 

*  The  N.P.D.  of  this  star  not  having  been  noted,  the  reductions  used  are  those  of  ,  Cephei.                      1 
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Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1829. 


Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

h.        VI.        s. 

h.       m.       s. 

h.        m.        s. 

,.A^  Aquarii 

Aug.  16 
Sept.     8 
Sept.  15 
Sept.  21 

22  .  32  .  15,89 
22  .  32  .  15,05 
22  .  32  .  13,06 
22  .  32  .  10,88 

22   .  34  .  21,47 
22  .  34  .  21,89 
22  .  34  .  21,49 
22  .  34  .  21,76 

22  .  34  .   18,28 
22  .  34  .   18,55 
22  .  34  .   18,14 
22  .  34  .   18,42 

a  Aquarii. 

fi  8i  a  Aquarii. 

Do. 

Do. 

Piazzi  206 

Sept.  12 

22  .  33  .  34,70 

22  .  35  .  42,37 

22  .  35  .  39,02 

/3  &  a  Aquarii." 

\  Aquarii 

Aug.  16 
Sept.    8 
Sept.  12 
Sept.  15 
Sept.  21 
Nov.  6 

22  .  41   .  38,85 
22  .  41   .  38,25 
22  .  41   .  37,05 
22  .  41   .  36,47 
22  .  41   .  34,07 
22  .  41   .   12,07 

22  .  43  .  44,43 
22  .  43  .  45,09 
22  .  43  .  44,72 
22  .  43  .  44,90 
22  .  43  .  44,95 
22  .  43  .  44,76 

22  .  43  .  41,26 
22  .  43  .  41,75 
22  .  43  .  41,36 
22  .  43  .  41,54 
22  .  43  .  41,60 
22  .  43  .  41,80 

a  Aquarii. 
/3  &  a  Aquarii. 

Do. 

Do. 

Do. 
a^  Capricorni. 

€  CGpll6i 

Dec.  13 
Dec.  17 

22  .  41   .  59,19 
22  .  41   .  57,85 

22  .  44  .  46,11 
22  .  44  .  45,88 

•22  .  44  .  43,46 
22  .  44  .  43,36 

a  Lyrae,  a  Cyg. 
(a  Andromeda?, 
\&  a  Persei. 

M*  Aquarii 

Oct.    9 
Oct.  28 

22  .  44  .     3,33 
22  .  43  .  53,74 

22  .  46  .  22,26 
22  .  46  .  22,01 

22  .  46  .  19,00 
22  .  46  .   18,94 

/3  8c  a  Aquarii. 
a  Aquarii. 

Piazzi  254 

Oct.    9 
Oct.  23 

22  .  46  .   10,23 
22  .  46  ,     3,52 

22  .  48  .  29,16 
22  .  48  .  29,00 

22  .  48  .  25,89 
22  .  48  .  25,85 

/3  Si  a  Aquarii. 
Do. 

x^  Piscium 

Sept.  12 
Sept.  21 
Oct.    7 
Oct.  28 

22  .  49  .  47,41 
22  .  49  .  44,54 
22  .  49  .  36,74 
22  .  49  .  26,65 

22  .  51   .  55.08 
22  .  51   .  55,42 
22  .  51   .  55,32 
22  .  51  .  54,92 

22  .  51   .  51,71 
22  .  51  .  52,04 
22  .  51  .  52,00 
22  .  51   .  51,80 

/3  &  a  Aquarii. 

Do. 

Do. 

(I  Aquarii. 

A.S.  C.  2749 

Dec.  13 

22  .  50  .   16,85 

22  .  53  .     3,68 

22  .  53  .     1,11 

/3  &  a  Aquarii. 

Dec.  13 

22  .  54  ,   19,73 

22  .  57  .     Qfi^ 

22  .  57  .     3,66 

a  Lyrae,  a  Cyg. 

s  Cevihei 

Dec.  13 

23  .   17  .  23,32 

23  .  20  .   10,25 

23  .  20  .     6,47 

a  Lyrae,  0  Cyg. 

7  Cephei 

March   14 

March   l6 

April     ] 

May    17 

May     18 

11   .  31   .     6,03 
11   .  31   .     4,52 
11   .  30  .  65,85 
11   .  30  .  34,22 
11   .  30  .  31,86 

23  .  32  .  22,05 
23  .   32  .  21,33 
23  .  32  .  21,73 
23  .  32  .  26,66 
23  .  32  .  24,92 

23  .  32  .  24,42 
9.3  .  32  .  23,27 
23  .  32  .  23,73 
23  .  32  .  25,48 
23  .  32  .  23,64 

Mean  of  C.  P. 

Do. 
Mean  of  K.  S. 

Do. 

Do. 

•  Sa 
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Star's  Name. 

Day  of 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

1 

h.        m.        s. 

/(.        m.        s. 

k.        m.        s. 

■vf/-  Andromedae. . . 

Sept.  14, 
Sept.  25 
Oct.  23 
Oct.  28 

23  .  35  .  31,95 
23  .  35  .  26,83 
23  .  35  .  14,28 
23  .  35   .   11,24 

23  .  37  .  40,23 
23  .  37  .  39,98 
23  .  37  .  39,80 
23  .  37  .  39,59 

23  .  37  .  35,80 
23  .  37  .  35,51 
23  .  37  .  35,50 
23  .  37  .  35,35    , 

Cast.  &  Pollux. 

a  Cygni. 

Do. 

\rc.  &  a  Cor.Bor. 

^  5,6" 1 

Nov.  19 
Dec.  17 

23  .  55  .     9,64 
23  .  55  .     0,75 

23  .  57  .  48,79 
23  .  57  •  48,90 

23  .  57  .  45,15 

a  Andromedae. 

N.P.D.  61°.  49'.J 

23  .  57  .  45,65               Do. 

The  following   Stars  are  contained  in  the  Zone  between  57°  and  60°;^  of 
N.P.D.     It  is   probable   that   the   Right   Ascensions    depending  on   the 
Observation  of  Pollux,  March  25,  ought  to  be  increased  by  0\66. 

The  N.P.D.  are  probably  not  more  than  two  minutes  in  error. 

star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R, 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

A.        m.        s. 

h.        m.        3. 

2  Aurigae 

March  24 

6  .   16  .   14,80 

6  .   17  .  35,86 

6   .    17   .   34,84 

Castor. 

A.S.C.  808 

March  24 

6  .   19  .  57,82 

6  .  21  .   18,88 

6  .  21   .  16,81 

Castor. 

>(c  7" ) 

March  24 

6  .  47  .  55,03 

6  .  49  .  l6,10 

6  .  49  .  14,93 

Castor. 

N.P.D.  59°.  27'.  I 

■j^  Q  7">> "I 

March  24 

6  .  56  .  27,19 

6  .  57  .  48,26 

6  .  57  .  47,04 

Castor. 

N.P.D.  58".  21'.J 

*  7,8"° 1 

N.P.D.  57°.  30'.  J 

March  24 

6  .  58  .  25,47 

6  .  59  .  46,55 

6  .  59  .  45,32 

Castor. 

T  Geminorum  . . . 

March  27 

6  .  58  .  53,36 

7.0.  16,34 

7.0.  15,19 

Castor. 

5J<  7ni    1 

March  24 

7.0.  41,89 

7.2.    2,97 

7.2.     1,73 

Castor. 

N.P.D.  57°.  44'.  1 

■JL^   gm 1 

N.P.D.  57°.  17'.J 

March  24 
March  27 

7  .     3  .  35,83 
7.3.  34,22 

7.4.  56,91 
7.4.  57,21 

7.4.  55,65 
7  .     4  .  56,02 

Castor. 
Do. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  I,   1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

h.        VI.        s. 

h.        in.        s* 

I   >j<  7  gm 1 

March  24 
March  27 

7  ■     5  .  10,46 
7.5.     8,65 

7  .     6  .  31,54 
7  .     6  ,  31,64 

7.6.  30,28 
7.6.  30,45 

Castor. 
Do. 

*     N.P.D.  58°.  1'.  .J 

*  8°^ \ 

N.P.D.  58°.  18'. 

March  24 
March  27 

7.7.  57,43 
7  ■     7  .  55,57 

7.9-   18,51 
7.9.  18,56 

7.9-  17,23 
7.9.  17,36 

Castor. 
Do. 

5)t    8"^                                   } 

N.P.D.  59°.  53'.| 

March  24 
March  27 

7  .  10  .  24,08 
7  .  10  .  22,48 

7  .  11  .  45,16 
7  .  11  .  44,99 

7  .  11  .  43,99 
7  •  11  .  43,77 

Castor. 
Do. 

Piazzi  89 

March  24 
March  27 

7  .  13  .  47,20 
7  .  13  .  45,42 

7  .  15  .     8,28 
7  .  15  .     8,41 

7  .  15  .     6,98 
7  .  15  .     7,18 

Castor. 
Do. 

p  Geminorum  . . . 

March  24 
March  27 

7  .  16  .  46,30 
7  .  16  .  44,50 

7  .  18  .     7,38 
7  .  18  .     7,49 

7  .  18  .     6,07 
7  .  18  .     6,22 

Castor. 
Do. 

>)<  9™                .1 

March  27 

7  .  20  .     0,07 

7  .  21  .  23,06 

7  .  21  .  21,80 

Castor. 

N.P.D.  58".  Sl'.j 

N.p.b.sr.  12'./ 

March  24 
March  27 

7  .  25  .  51,46 
7  .  25  .  49,76 

7  .  27  .  12,54 
7  .  27  .  12,75 

7  .  27  -  11,18 
7  .  27  .  11,45 

Castor. 
Do. 

A.S.C.  939 

March  24 
March  27 

7  .  27  .  37,33 
7  .  27  .  35,55 

7  .  28  .  58,41 
7  .  28  .  58,54 

7  .  28  .  57,05 
7  •  28  .  57,24 

Castor. 
Do. 

ji^    om 1 

N.P.D."  59°.'26'.J 

March  24 
March  27 

7  .  SO  .  12,11 
7  .  30  .  10,45 

7  .  31  .  33,19 
7  .31   .  33,44 

7  .  31  .  31,83 
7  •  31   .  32,15 

Castor. 
Do. 

5J<    pm 1 

N.P.D.  58°.  29'./ 

March  24 
March  27 

7  ■  32  .  26,69 
7  .  32  .  25,11 

7  .  33  .  47,77 
7  .  33  .  48,10 

7  .  33  .  46,39 
7  .  33  .  46,79 

Castor. 
Do. 

*9,10» \ 

N.P.D.  58°.  41'.  f 

March  24 
March  27 

7  .  36  .  35,23 
7  .  36  .  33,50 

7  .  37  .  56,31 
7  .  37  .  56,49 

7  .  37  .  54,92 
7  .  37  .  55,16 

Castor, 
Do. 

N.P.i).  Sff".  19'./ 

March  27 

7  .  38  .  54,09 

7  .  40  .  17,08 

7  .  40  .  15,75 

Castor. 

N.P.'d!  59°.  1'. ./ 

March  24 

7  .  39  .  23,55 

7  .  40  .  44,63 

7  .  40  .  43,23 

Castor. 

*  g.io-" \ 

N.P.D.  59".  .SS'.J 

March  27 

7  .  40  .  25,77 

7  .  41  .  48,76 

7  .  41  .  47,42 

Castor. 
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1 

1 

1 

Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

ft.        m.        s. 

ft.        m.        s. 

A.        m.        s. 

*8"- ] 

N.P.D.  59°.  13'.J 

March  24 
March  27 

7  .  42  .  41,37 
7  .  42  .  39,57 

7  .  44  .     2,45 
7  .  44  .     2,57 

7  .  44  .     1,04 
7  .  44  .     1,22 

Castor. 
Do. 

*7,8'» \ 

N.P.D.  59".  43'.| 

March  24 

7  .  44  .   13,34 

7  .  45  .  34,42 

7  .  45  .  33,00 

Castor. 

5|<  8™* 1 

March  27 

7  .  45  .  52,28 

7  .  47  .   15,28 

7  .  47  .  13,92 

Castor. 

N.P.D.  60°.  5'. .] 

5J<  9"> 1 

March  24 
March  27 

7  .  47  .  55,02 
7  .  47  .  53,30 

7  .  49  .  16,11 
7  .  49  .  16,30 

7  .  49  .  14,67 
7  .  49  .  14,92 

Castor. 
Do. 

N.P.D.  57°.  58'.j 

5)<  9"' 1 

March  24 
March  27 

7  .  53  .  29,56 
7  .  53  .  27,88 

7  .  54  .  50,65 
7  .  54  .  50,88 

7  .  54  .  49,19 
7  .  54  .  49,48 

Castor. 
Do. 

N.P.D.  58°.  13'.J 

*  8,9"'t \ 

N.P.D.  58°.  0'. ./ 

March  27 

7  .  55  .  30,89 

7  .  56  .  53,89 

7  .  56  .  52,48 

Castor. 

*  7,8-" 1 

N.P.D.  57°.  21'. j 

March  27 

7  .  57  .  18,53 

7  .  58  .  41,53 

7  .  58  .  41,11 

Castor. 

\^^  Cancri 

March  24 
March  27 

8.2.   12,42 
8.2.  10,77 

8  .     3  .  33,51 
8.3.  33,77 

8.3.  32,05 
8.3.  32,02 

Castor. 
Do. 

^  gm 1 

N.P.D.57°.20'.| 

March  24 
March  27 

8  .     3  .  42,15 
8.3.  40,44 

8.5.     3,24 
8.5.     3,44 

8.5.     1,73 
8.5.     1,99 

Castor. 
Do. 

*  8,9" \ 

N.P.D.  58°.  38'.J 

March  24 
March  27 

8.6.     3,35 
8.6.     1,67 

8  .     7  .  24,44 
8  .     7  .  24,68 

8.7.  22,93 
8.7.  23,23 

Castor. 
Do. 

*8- 1 

N.P.D.  57°.  53'./ 

March  24 
March  27 

8  .  10  .  55,46 
8  .   10  .  53,92 

8  .   12  .   16,56 
8  .  12  .   16,93 

8  .   12  .  15,02 
8  .   12  .  15,46 

Castor. 
Do. 

*  7.8- 1 

N.P.D.  58°.  9'.  .j 

March  24 
March  27 

8  .   12  .     5,64 
8  .  12  .     3,96 

8.13.  26,74 
8  .  13  .  26,97 

8  .   13  .  25,20 
8  .   13  .  25,49 

Castor. 
Do. 

^  gm 1 

March  25 
March  27 

8  .  15  .  39,02 
8  .  15  .  38,19 

8  .   17  .     0,48 
8  .  17  •     1,20 

JS  .  16  .  58,96 
8  .  16  .  59,71 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  58°.  53'. f 

*  The  minute  doubtful.                       t  The  minute  doubtful.                       |  Ba. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Keduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h,         m,        s. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

5(c  9"> \ 

March  25 
March  27 

8  .  17  .  24,93 
8  .  17  •  24,17 

8  .   18  .  46,39 
8   .   18   .  47,18 

*8  .   18  .  44,87 
8  .   18  .  45,69 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  60°.  1'.  .J 

5l<  8  0"" ) 

March  25 
March  27 

8  .  20  .  11,90 
8  .  20  .   11,20 

8  .  21   .  33,36 
8  .  21   .  34,21 

*8  .  21  .  31,81 
8  .  21   .  32,60 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  57°.  17'. J 

5|t:  gm 1 

March  25 
March  27 

8  .  24  .     9,67 
8  .  24  .     8,77 

8  .  25  .  31,13 
8  .  25  .  31,78 

*8  .  25  .  29,58 
8  .  25  .  30,27 

PoUux. 
Castor. 

N.P.D.  59°.  25'. J 

*  9.10'" \ 

N.P.D.  59".  25'.} 

March  25 
March  27 

8  .  26  .  20,39 
S  .  26  .  19,55 

8  .  27  .  41,86 
8  .  27  .  42,57 

*8  .  27  .  40,30 
8  .  27  .  41,05 

Pollux. 
Castor. 

:^<  9™ "1 

March  25 
March  27 

8  .  28  .   14,12 
8  .  28  .   13,12 

8  .  29  .  35,59 
8  .  29  .  36,14 

*8  .  29  •  34,04 
8  .  29  .  34,61 

Pollux. 
Castor. 

N.P,D.  58°.24'.j 

*  7,8" \ 

N.P.D.  57°.  33'.J 

March  25 
March  27 

8  .  30  .  49,86 
8  .  30  .  49,00 

8  .  32  .   11,33 
8  .  32  .   12,02 

*8  .  32  .     9,74 
8  .  32  .   10,47 

Pollux. 

Castor. 

>(c  7,8"" 1 

March  25 
March  27 

8  .  32  .   18,35 
8  .  32  .   17,60 

8  .  33  .  39,82 
8  .  33  .  40,62 

*8  .  33  .  38,23 
8  .  33  .  39,06 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  57°.  21'.  j 

*  8" \ 

X.P.D.  58".  54'. 

March  25 
March  27 

8  .  36  .  58,30 
8  .  36  .  57,39 

8  .  38  .   19,77 
8  .  38  .  20,41 

*8  .  38  .   18,17 
8  .  38  .  18,85 

Pollux. 
Castor. 

^7" 1 

March  25 
March  27 

8  .  40  .  25,37 
8  .  40  .  24,37 

8  .  41   .  46,84 
8  .  41   .  47,39 

*8  .  41   .  45,23 
8  .  41   .  45,82 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  59°.  32'.| 

Piazzi  192 

March  25 
March  27 

8  .  42  .  27,29 
8  .  42  .  26,36 

8  .  43  .  48,76 
8  .  43  .  49,38 

*8  .  43  .  47,14 
8  .  43  .  47,80 

Pollux. 

Castor. 

Piazzi  216 

i 

March  25 
March  27 

8  .  46  .  14,G1 
8  .  46  .  13,07 

8  .  47  .  35,48 
8  .  47  .  36,09 

*8  .  47  .  33,86 
8  .  47  .  34,50 

Pollux. 
Castor. 

!  * 1 

j     N.RD.  57".  14'. 

March  27 

8  .  48  .  27,78 

8  .  49  .  50,80 

8  .  49  .  49,19 

Castor. 

'   >)<:  7"> ] 

March  25 
March  27 

8  .  49  .  33,27 
8  .  49  .  32,51 

8  .  50  .  54,75 
8  .  50  .  55,53 

*8  .  50  .  53,10 
8  .  50  .  53,91 

Pollux. 
Castor. 

;     N.P.D.  57".  7'.  . 

1 

* 

Ba. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

It,        m.        s. 

A.        m.        s. 

A.       m.       a. 

*  8"°. \ 

N.P.D.60°.6'.  / 

March  25 
March  27 

8  .  52  .  45,24 
8  .  52  .  44,28 

8  .  54  .     6,72 
8  .  54  .     7,30 

*8  .  54  .     5,08 
8  .  54  .     5,69 

Pollux. 
Castor. 

Piazzi  253 

March  25 
March  27 

8  .  56  .  22,71 
8  .  56  .  21,84 

8  .  57  .  44,19 
8  .  57  .  44,87 

•8  .  57  .  42,53 
8  .  57  .  43,24 

PoUux. 

Castor. 

>|c  7"" 1 

March  25 
March  27 

8  .  58  .  57,46 
8  .  58  .  56,50 

9  .     0  .  18,94 
9.0.  19,53 

•9  ■     0  .  17,27 
9  •     0  .  17,89 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  58''.21'.j 

^  8,9" \ 

March  25 
March  27 

9  •     2  .  47,39 
9.2.  46,54 

9  •     4  .     8,87 
9.4.     9,57 

*9  •    4  •    7,19 
9  •    4  .    7,92 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  Sgf.  22'.J 

5k  8,0™ 1 

March  25 
March  27 

9.5.  47,35 
9  ■     5  .  46,58 

9  .     7  .     8,84 
9  -     7  .     9,61 

»9  .    7  .    7,14 
9  •    7  .    7,95 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  58°.  1'.  .| 

>l<  ajg"" 1 

March  25 
March  27 

9  .  13  .  55,34 
9  .   13  .  54,37 

9  .  15  .  16,83 
9  .  15  .  17,40 

*9  .  15  .  15,11 
9  .  15  .  15,71 

Pollux. 
Castor. 

N.P.D.  58°.  46'.J 

>fc  S" 1 

N.P.D.  57°.  57'.J 

March  25 
March  27 

9  .  18  .  38,23 
9  .   18  .  37,25 

9  .  19  ■  59,72 
9  .  20  .     0,28 

*9  •  19  •  57,98 
9  .  19  •  58,57 

Pollux. 
Castor. 

*  8" \ 

N.P.D.  58°.42'.j 

March  25 
March  27 

9  .  21   .  32,17 
9  .  21   .  31,11 

9  .  22  .  53,66 
9  .  22  .  54,13 

*9  .22  .  51,92 
9  .  22  .  52,42 

PoUux. 
Castor. 

* 1 

N.P.D.  58°.6'../ 

March  27 

9  .  23  .  58,52 

9  .  25  .  21,56 

9  .  25  .  19,85 

Castor. 

Piazzi  124. 

March  25 
March  27 

9  .  25  .  12,83 
9  .  25  .   11,65 

9  .  26  .  34,32 
9  .  26  .  34,69 

*9  .  26  .  32,57 
9  .  26  .  32,97 

Pollux. 
Castor. 

Piazzi  145 

March  25 
March  27 

9  .  30  .     6,63 
9  .  30  .     5,76 

9  .  31   .  28,12 
9  .  31  .  28,80 

*9  .  31   .  26,35 
9  .  31  .  27,06 

Pollux. 
Castor. 

*  7,8"'. 1 

N.P.D.  58°.  40'.J 

April  21 

9  .  46  .  46,47 

9  .  48  .  22,70 

9  .  48  .  21,29 

Castor. 

5|i  7^8"° 1 

April  21 

9  .  49  .  55,24 

9  .  51   .  31,51 

9  .  51   .  30,08 

Castor. 

N.P.D.  58°.  36'.} 

*  Sa. 

1 

»J 
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1 

Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.       m.       s. 

h.       m.       s. 

h.        m.        s. 

>lc  7 ,8"" 1 

April  21 

9  .  54  .     9,38 

9  .  55  .  45,65 

9  .   55  .  44,21 

Castor. 

N.P.D.  58'.6'..| 

Piazzi  12 

April  21 

10  .     3  .  41,09 

10  .     5  .   17,37 

10  .     5  .  15,89 

Castor. 

^  T^ 1 

May  2 

10  .  52  .   11,35 

10  .  53  .  53,82 

10  .  53  .  52,16 

/3  Leonis. 

N.P.D.  eOMl'.j 

^  7^ 1 

May  2 

10  .  58  .     4,47 

10  .  59  .  46,95 

10  .  59  •  45,27 

/3  Leonis. 

N.P.D.  59°.  2'..} 

^  7" 1 

May  2 

11   .     1   .  21,18 

11   .     3  .     3,66 

11  .    3  .     1,97 

/3  Leonis. 

N.P.D.  58°.  53'.J 

>|<  7™ 1 

May  2 

11  .    6  .     3,58 

/3  Leonis. 

11  .  4     .  22,80 

11   .     6  .     5,28 

N.P.D.  57°.  29'.} 

^  7'" I 

May  2 

11   .     9  •  50,57 

11   .   11   .  33,05 

11  .  11  .  31,46 

/3  Leonis. 

N.P.D.  57°.  21'.j 

^  7" ■> 

May  2 

11   .   11   .  59,57 

11   .   13  .  42,05 

11  .  13  .  40,47 

/3  Leonis. 

N.P.D.  57°.  16'.] 

>(c  71" ■> 

May  2 

11  .  14  .     4,88 

11   .   15  .  47,36 

11   .  15  .  45,77 

/3  Leonis. 

N.P.D.  57°.  14'. J 

*  7,8™ \ 

N.P.D.  59°- 14'. 

May  2 

11   .  16  .  55,82 

11   .   18  .  38,30 

11  .  18  .  36,69 

/3  Leonis. 

5|<  6,7" 1 

May  2 

11  .  19  .  19,40 

11   .  21  .     1,88 

11   .  21  .     0,26 

(3  Leonis. 

N.P.D.  59°.  6'. . 

*  8" 1 

N.P.D.  59".  11'. 

May  2 

11  .  21   .  43,67 

11   .  23  .  26,16 

11  .  23  .  24,53 

(3  Leonis. 

5|<  7,8" " 

May  2 

11   .  24  .  20,45 

11  .  26  .     2,94 

11  .  26  .     1,30 

/3  Leonis. 

N.P.D.  59°.  39'. 

Errata  in  the  Right  Ascensions  op  Unknown  Stars,  1829. 


h. 

m. 

S. 

h. 

m. 

S. 

*  C",  N.P.D.   15».19', 

Dec  17,   in 

the  mean  A.R. 

for 

1 

.46 

.  32,19 

read 

1 

46 

32,34 

,;  Canis  Majoris, 

March  25, 

mean  A.R. 

for 

7 

17 

19,13 

read 

7 

17 

18,93 

V   Ursae  Majoris, 

April  8, 

mean  A.R. 

for 

11 

9 

13,40 

read 

11 

9 

13,62 

1    Leonis, 

May  4, 

mean  A.R. 

for 

11 

15 

0,38 

read 

U 

15 

0,13 

Piazzi  111, 

May  14, 

apparent  A.R. 

for 

12. 

22 

53,43 

read 

12 

22 

53,53 

mean  A.R. 

for 

12 

22 

51,39 

read 

12 

22 

51,49 

y'  Virginis, 

April  18, 

mean  A.R. 

for 

12 

.33 

0,18 

read 

12 

33 

.    0,07 

k'  Virginis, 

April  18, 

mean  A.R. 

for 

12 

50 

51,05 

read 

12 

50 

51,55 

E   Ophiuchi, 

May  20, 

apparent  A.R. 

for 

16 

.    9 

19,66 

read 

16 

9 

19,52 

^  Serpentis, 

July  14, 

mean  A.R. 

for 

17 

27 

48,09 

read 

17 

.27 

.48,05 

s  Cephei, 

April  1 

apparent  A.R. 

for 

22 

.    8 

45,11 

read 

22 

8 

45,01 

y  Cephei, 

March  16 

mean  A.R. 

for 

23 

.32 

23,27 

read 

23 

32 

23,67 

In  the  zone  between  57"  and  60 

i  N.P.D 

. 

A.S.C.  808, 

March  24, 

mean  A.R. 

for 

6 

21 

16,81 

read 

6 

21 

17,81 

•  8"",  N.P.D.  59».53', 

March  27, 

apparent  A.R. 

for 

7 

11. 

44,99 

read 

7 

11 

45,47 

mean  A.R. 

for 

7 

11 

43,77 

read 

7 

11 

44,25 

•  7, 8"'.  N.P.D.  57».21' 

March  27, 

mean  A.R. 

for 

7 

.58 

.  41,11 

read 

7 

58 

40,11 
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star's  Name. 


Day  of 

Observation. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.       m.       a. 


Apparent  A.R. 


h.       m. 


Mean  A.R. 
Jan.  1,  1829. 


h.       m.       s. 


Star  on  which 
it  depends. 


Piazzi  121. 


May  2 


*  T.S" \ 

N.P.D.  57°.  4.1'.J 


May  2 


1  .  27  .  23,33 


11  .  29  -     5,82 


11   .  29  .     4,18 


/3  Leonis. 


1  .  29  .  33,10 


11  .  31  .  15,59 


11  .  31  .  13,94 


/3  Leonis. 


>|t  ym 1 

N.P.D.  59°.  28'.J 


May  2 


1  .  33  .  29,66 


11  .  35  .  12,15 


11  .  35  .  10,48 


/3  Leonis. 


*  7,8". \ 

N.P.D.  57°.  48'.| 


May  2 


1   .  43  .  18,91 


11  .  45  .     1,40 


11  .  44  .  59,70 


/3  Leonis. 


^  7m 1 

N.P.D.  60°.  13'.J 


May  2 


1  .  45  .  45,37 


11  .  47  .  27,86 


11  .  47  .  26,14 


/3  Leonis. 


jO    om 

N.P.D.  58°.  23'. 


May  2 


1  .  50  .  46,93 


11  .  52  .  29,42 


11  .  52  .  27,69 


p  Leonis. 


>|<  7™ 1 

N.P.D.  59*.  22'.J 


May  2 


1  .  53  .     6,90 


11   .  54  .  49,39 


11  .  54  .  47,65 


/3  Leonis. 


N.P.D.  59°.  33 


':) 


May  2 


1  .  56  .  18,03 


11   .  58  .     0,52 


11  .  57  .  58,76 


/3  Leonis. 


*  7,8-° \ 

N.P.D.  59°.  35'.) 


May  2 


1  .  58  .  59,30 


12  .     0  .  41,79 


12  .     0  .  40,03 


/3  Leonis. 


N  2 


Section    V. 


CALCULATED    RIGHT    ASCENSIONS    OF    THE    SUN,    MOON, 

AND    PLANETS. 


The  clock  time  of  transit  is  corrected  by  the  clock  error  or  mean  of 
clock  errors  determined  from  observation  of  the  stars  whose  names  are 
placed  opposite.  The  rate  employed  is  that  determined  by  a  comparison 
of  the  rates  through  the  preceding  and  following  days.  The  notes  Ab,  Ba, 
have  the  same  meaning  as  in  the  Right  Ascensions  of  Unknown  Stars. 

For  the  calculation  of  the  Greenwich  mean  solar  time,  the  Sun's  mean 
right  ascension  on  Jan.  1,  1829,  Greenwich  mean  noon,  is  assumed  to  be 
9' .  10° .  51' .  58",8  :  and  that  on  Jan.  1,  1830,  9' .  10° .  37' .  39",2.  It  is  sup- 
posed that  in  consequence  of  nutation,  the  true  equinox  passed  the  meridian 
before  the  mean  equinox  by  the  following  fractions  of  a  second  of  time : 

Jan.  1 0%25 

April  1 0',15 

July  1 0',05 

Oct.  1 -0',04. 

Dec.  31 -0»,15. 

The  longitude  of  Cambridge  Observatory  is  assumed  to  be  23',54  of 
time  East  of  the  Royal  Observatory  at  Greenwich. 

The  right  ascensions  given  below  are  apparent  right  ascensions  referred 
to  the  true  equinox  at  the  instant  of  observation. 


I.     Right  Ascensions  of  the  SuN. 

The  tabular  right  ascensions  given  below  are  formed  by  subtracting 
0",07  from  the  right  ascensions  of  the  Nautical  Almanac :  that  being  nearly 
the  quantity  by  which  the  Sun's  right  ascension  increases  in  the  interval 
between  its  transits  over  the  meridians  of  Cambridge  and  Greenwich. 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Apparent 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

Part  of 

the  Sun 

Observed. 

of  Transit. 

A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.      h.      m.     s. 

h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

s. 

s. 

Feb.     3  .    0.13. 49>8 

Center. 

21.    6.48,38 

21.    7.50,04 

Mean  of  K.S. 

49,43 

-  0,61 

28  .    0.12.  27,4 

22  .  43  .  51,32 

22.45.     1,30 

Mean. 

0,63 

-0,67 

March  5  .    0.11.  24,0 

23.    2.28,83 

23.    3.40,47 

Mean. 

40,03 

-:  0,44 

15.    0.    8.47,0 

23.39-  12,41 

23  .  40  .  28,64 

,     Mean. 

28,23 

^  0,41 

16.    0.    8.19,7 

23  .  42  .  51,25 

23.44.    7,85 

Mean. 

7,33 

-  0,52 

21.    0.    6.59,7 

0.1.    1,82 

0.    2.20,33 

a  Andromedae. 

19,83 

-  0,50 

24.    0.    6.    4,6 

0.  11  .53,81 

0.  13.  14,75 

Castor. 

13,93 

-  0,82 

25.    0.    5.45,7 

0.  15.31,07 

0.16.52,33 

a  Andromedae. 

51,83 

-  0,50 

27.    0.    4.    4,2 

1  L. 

0.21  .40,89 

0  .  23  .    3,65 

Mean. 

28.    0.    4.49,8 

Center. 

0  .  26 .  22,60 

0  .  27  .  45,93 

Mean. 

45,53 

-  0,40 

April    5.    0.    2.25,0 

0  .  55  .  25,55 

0.56.53,18 

/3  Leonis. 

52,23 

-  0,95 

10.    0.    0.59,0 

1.13.  40,13 

1-15-    9,76 

Mean. 

9,23 

-  0,53 

13.23.59.54,9 

1  .  28  .  19,44 

1.29.51,65 

Regulus. 

51,33 

-  0,32 

18  .  23  .  58  .  42,8 

1  .  46  .  46,62 

•l  .48.22,13 

Mean. 

21,23 

-0,90 

20  .  23  .  59  .  21,2 

2L. 

1  .  55  .  17,59 

tl  .  56  .  53,78 

Mean. 

26.23.57.    8,0 

Center. 

2.16.  39,72 

2.  18.  19,51 

Aldebaran. 

19,43 

-  0,08 

27.23.58.    4,4 

2L. 

2.21.  32,43 

2  .  23  .  12,61 

Mean. 

29.23.55.36,1 

1  L. 

2  .  26  .  56,10 

2  .  28  .  37,00 

Regulus. 

30  .  23  .  55  .  27,7 

2  .  30  .  43,68 

t2  .  32  .  25,20 

/3  Leonis  May  2 

May     3  .  23  .  56  .  13,0 

Center. 

2  .  43  .  16,65 

t2.45.    0,27 

Mean. 

0,13 

-  0,14 

5  .  23  .  56  .    2,6 

2  .  50  .  57,60 

2  .  52  .  42,98 

Mean. 

42,33 

-  0,65 

6  .  23  .  55  .  58,0, 

2  .  54  .  48,95 

2  .  56  .  34,83 

Mean. 

34,33 

—  0,50 

8  .  23 .  55  .  50,2 

3.    2.32,52 

3.    4.20,18 

Mean. 

19,93 

-  0,25 

10  .  23  .  55  .  45,2 

3.  10.  19,31 

3.12.    8,21 

Mean. 

7,83 

-  0,38 

12  .  23  .  55  .  42,2 

3.18.    8,10 

3  .  19  .  58,34 

Mean. 

57,83 

-  0,51 

14.23.55.42,2 

3.26.    0,23 

3  .  27  •  51,45 

Mean. 

50,13 

-  0,32 

15.23.56.49,0 

2L. 

3.31.    3,45 

3  .  32  .  55,05 

Mean. 

l6  .  23  .  55  .  42,8 

Center. 

3  .  33  .  52,92 

3  .  35  .  45,15 

Mean. 

44,63 

-  0,52 

17  .  23  .  54  .  37,0 

IL. 

S.36.  42,94 

3  .  38  .  35,78 

Mean. 

18  .  23  .  55  .46,7 

Center. 

3  .  41  .  48,79 

3  .  43  .  42,18 

Mean. 

41,43 

-  0,75 

20.23.55.52,3 

3  .  49  .  46,64 

3  .  51  .  40,93 

Sirius. 

40,33 

-  0,60 

21  .  23  .  57  .    3,9 

2L. 

3  .  54  .  54,54 

3  -  56  .  49,26 

Mean. 

22.23.56.    0,4 

Center. 

3.57  -il, 32 

3  .  59  .  42,20 

Mean. 

41,53 

-0,67 

25.23.56.17,0 

4.    9-52,96 

4.11.  48,49 

Mean. 

47,43 

-  1,06 

26 .  23  .  56  .  23,2 

4.13.  55,66 

4.15.51,20 

Mean. 

50,4S 

-  0,77 

27  .  23  .  56  .  30,3 

4,.  n  .59,29 

4  .  19  •  54,93 

Mean. 

53,93 

-  1,00 

June     1.23.57.11,7 

4-.  38.  23,64 

4  -  40  -  19,14 

Mean. 

18,33 

-  0,81 

3  .  23  .  58  .  39,8 

2L.     . 

4  .  47  .  43,47 

4  -  49  .  40,61 

Mean,  June  5. 

8  .  23  .  58  .  25,4 

Center. 

5.7.  10,60 

5.9.    8,93 

Mean. 

8,03 

-0,90 

9  .  23  .  57  .  28,1 

IL. 

5  .  10  .  10,01 

5.12.    8,11 

Mean. 

10  .  23  .  58  .  48,3 

Center. 

5.  15.27,34 

5.17-25,05 

Mean. 

24,63 

-  0,42 

11.23.59-    0,8 

5.19-  36,34 

5.21.  34,14 

Mean. 

33,23 

-0,91 

12.23.59-  13,1 

5  .  23  .  45,09 

5  .  25  .  43,05 

Mean. 

42,03 

-  1,02 

13  .  23  .  59  -  25,5 

5  .  27  -  53,69 

5  .  29  .  52,05 

Mean. 

51,03 

-  1,02 

14.23.59-37,9 

5.32.    2,31 

5.34.    0,99 

Mean. 

0,13 

-  0,86 

17-    0.    0.    3,1 

5  .  40 .  20,76 

5  .  42  .  19,35 

Aldebaran. 

18,53 

-  0,82 

19 .    0  .    1  .  37,2 

2L. 

5  .  49  -  48,30 

5.51.  46,79 

Mean. 

20.    0.    0.41,8 

Center. 

5  .  52  .  49,12 

5  .  54  .  47,88 

Mean. 

46,73 

-  1,15 

23  .    0  .    1  .  20,3 

6.    5.17,06 

6.    7.16,08 

Mean. 

15,13 

-  0,95 

24.    0.    1.33,6 

6.    9-26,20 

6.11.25,96 

Mean. 

24,63 

-  1,33 

25.    0.    1  .46,1 

6.13.34,78 

6.15.35,08 

Mean. 

S3,9S 

-1,15 

26  .    0  .    1  .  58,5 

6.17.43,09 

6  .  19  -  44,08 

Mean. 

43,23 

-  0,85 

30.    0.    2.47,7 

6 .  34  .  17,42 

6.36.  19,61 

Capella. 

18,93 

-  0,68 

« 

'  Ba. 

t  Ab. 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Apparent 

Seconds  of 

Apparent  Error 

.  Mean  Solar  Time; 

Part  of 
the  Sun     . 
Observed. 

of  Transit. 

A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.     h.     VI.     s. 

h.    m.    s. 

h.    m.    s. 

s. 

a. 

July     4.    0.    3.33,6 

Center. 

6  .  50  .  49,08 

•6  .  62  .  51,82 

a  Serpentis. 

51,03 

-0,79 

8  .    0 .    4  .  14,0 

7.    7.15,47 

7.    9.18,56 

Capella. 

17,93 

-  0,63 

15.    0.    6.16,9 

2L. 

7  .  36  .  53,73 

7  .  38  .  57,71 

Mean. 

16.    0.    5.14,7 

Center. 

7  .  39  .  47,80 

7  .  41  .  51,83 

Mean. 

51,13 

-  0,70 

19.  0.  5.29,4 

7.51  .51,86 

7  .  53  .  56,32 

Aid.  &  Capella. 

55,43 

-0,89 

21  .    0.    6.43,8 

2L. 

8.    0.59,47 

8.3.    4,01 

(Aid.  Capella,  1 
\and  Procyon.  ] 

22.    0.    5.39,4 

Center. 

8.    3.51,06 

8.    5.55,99 

Procyon,  Poll. 

54,93 

-  1,06 

28.    0.    5.44,2 

8  .  27  .  35,22 

8  .  29  .  40,08 

a  Serp.  a  Ophi. 

39,13 

-0,95 

29.  0.  6.49,4 

2L. 

8  .  32  .  37,75 

8  .  34  .  42,07 

Arct.  6  Bootis. 

30.    0.    4.35,5 

IL. 

8  .  34  .  20,20 

8  .  36  .  24,38 

(oAquilae,  July) 
\29  and  SO.       j 

Aug.    2.    0.    6.38,8 

2L. 

8  .  48  .  13,65 

8.50.  17,70 

c  Bootis. 

6.    0.    5.11,2 

Center. 

9.    2.31,90 

9.    4.36,04 

Arct.  Aug.  4,1 
and  7-              J 

35,33 

-0,71 

7.    0.    5.    4,5 

9.    6.21,45 

9.    8.25,88 

Arct.  6  Bootis. 

25,13 

-  0,75 

10.    0.    4.40,9 

9  .  17  .  46,25 

9.19.51,85 

a  &  /3  Aquiloe. 

51,03 

-  0,82 

13.    0.    4.11,7 

9.29.    6,65 

9.31  .12,26 

£  Boot.  Aug.  1 1 . 

11,63 

-  0,63 

16.    0.    4.43,5 

2L. 

9  .  41  .  27,81 

9  .  43  .  33,76 

faCor.Borealis,) 
laAquil.  aCyg.j 

17.    0.    3.25,5 

Center. 

9.44.    6,58 

9  .  46  .  12,13 

a  Aquilse. 

11,33 

-  0,80 

19.  0.  2.59,6 

9.51.  34,09 

9  .  53  .  39,29 

Arct.  e  Bootis. 

38,13 

-  1,16 

21.    0.    2.31,3 

9  .  58  .  59,23 

10 .    1  .    4,04 

a  Oph.  a  Aquil. 

3,13 

-0,91 

25  .    0  .    1  .  30,2 

10.13.43,97 

10.15.48,95 

a  &  /3  Aquilae. 

47,83 

—  1,12 

27.  0.  0.56,9 

10.21.    3,93 

10.23.    8,69 

Pollux,  Arct. 

7,83 

-  0,86 

29.    0.    0.22,5 

10  .  28  .  22,24 

10.30.27,28 

fa  Ophiuchi,     1 
\Aug.  28  &  30. J 

26,23 

-  1,05 

30.    0.    0.    4,8 

10.32.    0,97 

10.34.    6,09 

a  Ophiuchi. 

4,93 

-  1,16 

Sept     1.23.59.    9,2 

10  .  42  .  54,59 

10.45.    0,01 

fa  Ophiuchi,     ) 
\Aug.30Sep.3.J 

59,13 

-  0,88 

2  .  23  .  58  .  50,2 

10 .  46  .  32,03 

10  .  48  .  37,55 

«  Bootis,  S  Oph. 

36,63 

-0,92 

3.23.58.31,0 

10.59.    9,19 

10.52.14,81 

Proc.  a  Aquilae. 

13,73 

-  1,08 

5.23.57.51,5 

10.57.22,30 

10.59.28,26 

Do. 

27,33 

-0,93 

7.23.57.11,3 

11.    4.34,43 

11.    6.41,09 

aAqui.  aAquar. 

39,93 

-  1,16 

8  .  23  .  56  .  50,6 

11.    8.10,31 

11  .10.16,89 

a  Ophiuchi. 

16,03 

-  0,86 

11  .23.55.48,3 

11.18.56,36 

11.21.    4,11 

fa  Cor.  Borealis 
(a  Aquilae. 

3,23 

-  0,88 

12  .  23  .  54  .  24,3 

IL. 

11.21  .28,37 

11.23.36,40 

taOph.  Sep.  12 
\Proc.  Sep.  14. 
Do. 

13.23.55.    6,4 

Center. 

11.26.    6,84 

11.28.15,17 

14,03 

-  1,14 

16.23.54.    3,2 

11.36.52,31 

11.39.    1,49 

fo  Aquilae, 
\Sep.  15  &  18. 
J6  Bootis, 
[a  Cor.  Boreal. 

0,13 

-  1,36 

17  .  23  .  54  .  46,3 

2L. 

11.41.32,00 

11  .43.41,21 

20.23.53.42,8 

11  .52.16,49 

11.54.27,20 

(a  Cor.  Boreal, 
la  Ophiuchi. 

21  .  23  .  52  .  17,8 

Center. 

11  .54.47,60 

11  .56.58,55 

a  &  /3  Aquilae. 

57,53 

-  1,02 

22  .  23  .  51  .  57,1 

11  .58.22,82 

12.    0.34,38 

a  Ophiuchi. 

33,33 

-  1,05 

24.23.51  .  16,0 

12.5.  33,89 

12.    7.46,29 

6  Boot,  a  Ophi. 

45,43 

-  0,86 

27  .  23  .  50  .  16,1 

12  .  16  .  21,64 

12.18.  35,85 

Arct.  c  Bootis. 

34,73 

-  1,12 

28  .  23  .  49  .  56,7 

12.19.58,35 

12  .  22  .  12,94 

feBoot.  Sep. 28 
laAquar.       30 
a  Serp.  a  Ophi. 

11,63 

-   1,31 

SO  .  23  .  49  .  17,8 

12.27.11,93 

12  .  29  .  27,02 

26,23 

-0,79 

•  Ab 
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Greenwich' 
Mean  Solar  Time. 


d,     h,     m.     a. 


Part  of 

the  Sun 

Observed. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.    m,      s. 


Apparent 
A.R. 


h.    m.. 


Star  on  which 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Oct      3  .  23  .  48  .  22,4 


4.23. 
5.23. 
8.23. 

14.23. 

17.23. 
18.23. 

20 . 23 . 

22 . 23 . 

24 . 23  . 

26 .  23  . 

28 . 23  . 

30 .  23  . 
31  .  23  . 

Nov.  1  .  23  . 
4.23. 
5.23. 

6.23. 

7.23. 
8.23. 

10.23. 

14.23, 

15.23, 

16.23, 

18  .  23 

19  .  23 
20.23 

Dec.   10.23 
12.23 


48.  4,3 
47 .  46,5 
46 .  5Q,Q 

45  .  28,4 

44 .  51,6 
44 .  40,5 

44 .  20,7 

44.    3,1 

43  .  48,8 

43 .  37,3 

43  .  28,4 

43  .  23,3 
43 .  21,5 

43  .  20,5 
43 .  22,4 
43  .  24,8 

43  .  28,1 

43  .  32,2 
43  .  37,2 

,  43  .  48,9 

,  44 .  24,4 

.  44 .  34,6 

.  44  .  46,6 
.  45 .  12,5 
.  45  .  26,8 
.  45  .  41,6 


.53, 
.54. 


9,2 
4,9 


18.23.57.    1,0 


Center. 


12.38.    4,20 


12 .  41  . 
12  .  45  . 
12  .  56 . 


41,99 
20,40 
19,18 


13.18.27,74 


13.29. 
13.33, 

13.40 

13  .  48 

13.56 

14.    S 

14.11 . 

14.19. 
14.23. 

14 .  27 . 
14.38. 

14 .  42  . 

14  .  46 . 

14.50. 
14  .  54 . 

15.  3. 

15.19- 

15.23. 

15.27. 
15.35. 
15.40. 
15.44. 

17.10, 
17.19. 
17 .  45  , 


39,20 
24,26 

56,14 

30,46 

7,91 

,  48,31 

.31,61 

18,25 
12,74 

8,08 
58,16 
56,52 

55,88 

56,18 
57,01 

0,74 

19,51 

26,15 

34,16 

52,78 

3,42 

,14,92 

.  28,13 
.  16,66 

.  50,89 


12  .  40 . 

12 .  43  . 

12  .  47  • 

12  .  58  . 

13.20. 

13  .  32  . 
13.35. 

13.43. 

13.50. 

13.58. 

14.    6. 

14. 14. 

14.21 . 
14.25. 

14.29. 
14.41 . 

14 .  45  , 


21,17 

59,57 
38,29 
37,90 

48,77 

1,53 
46,96 

20,24 

55,74 

34,44 

15,99 

0,26 

,48,21 
42,95 

,  38,48 
,30,11 
.  29,02 


H 


14 

49 

28,88 

14 
14 

53 
57 

29,53 
31,16 

15 

5 

35,95 

15 

21 

57,75 

15 

26 

.  4,63 

15.30. 
15.38. 
15.42. 
15  .  46 , 

17.  13, 
17.22, 


13,22 
32,26 
43,13 
54,48 

14,43 
3,43 


17  .  48  .  39,32 


f  Arct.  a  Oph 
I  Oct.  5. 

Do. 

Do. 

Arct  a  Ophi. 

|6Boot.aC.Bor. 

la  Serpentis. 

Arc.  a  Cor.  Bor. 

/3  Aquarii. 
f  Arc.  a  C.  Bor. 
lOct.  23. 

Do. 

fa  &  /3Aquilae,1 
I  Oct.  27. 

Do. 

foCor.Borealis,'! 

1/3  Aquarii.        / 

a  &  /3  Aquilae. 

Do. 

Arcturus. 

Do. 

Arct.  a  Serp. 

f  Arc.  a  C.  Bor.) 

\a  Ophiuchi.     / 

Arcturus. 
Arc.  a  Cor.  Bor 
(a  Serp.  a  Oph.l 
(Nov.  9.  ) 

a  Aquarii. 
(a  Aquilae,  andl 
\a^  Capricorni.  > 

ft  Aquilae. 
a  &  ft  Aquilae. 

Do. 
eBootoC.  Bor. 

ft  &  a  Aquarii. 

Do. 
I  ft  &  a  Aquarii,! 
IDec.  18.  / 


20,13 

58,73 
37,73 
36,93 

47,73 

0,63 
46,13 

19,13 

54,93 

33,53 

15,03 

59,53 

47,13 
42,03 

37,73 
29,73 
28,63 

28,43 

28,93 
30,33 

35,63 

56,63 

4,03 

12,23 
31, .33 
42,13 
53,73 

13,53 
3,13 

38,63 


-  1,04 

-  0,84 

-  0,56 
-0,97 

-  1,04 

-  0,90 

-  0,83 

-  1,11 

-  0,81 
-0,91 
-0,96 

-  0,73 

-  1,08 
-0,92 

-  0,75 

-  0,38 

-  0,39 

-  0,45 

-  0,60 

-  0,83 

-  0,32 

-  1,12 

-  0,60 

-0,99 

-  0,93 

-  1,00 

-  0,75 

-0,90 

-  0,30 

-0,69 
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II.     Right  Ascensions  of  the  Moon. 

The  difference  of  right  ascension  of  the  Moon's  limb  and  the  Moon's 
center  is  calculated  from  the  Moon's  semi-diameter  given  in  the  Nautical 
Almanac,  and  the  Moon's  declination  at  the  time  of  transit  given  in  the 
Supplement  to  the  Nautical  Almanac. 

With  the  equation  of  time  given  in  the  Nautical  Almanac,  the  mean 
solar  time  is  reduced  to  apparent  time,  and  the  tabular  A.R.  is  then  found 
by  interpolating  between  the  A.R.  given  in  the  Nautical  Almanac.  In 
the  interpolation,  the  differences  of  the  fourth  order  are  taken  into  account. 

The  A.R.  for  October  8,  noon,  is  increased  *  by  3" :  an  alteration  which 
the  irregularity  of  the  differences  seemed  to  require. 


•  This  is  the  only  occasion  on  which  I  have  found  it  necessary  to  make  any  alteration  in  the 
numbers  of  the  Nautical  Almanac :  and  I  take  this  opportunity  of  expressing  my  opinion  of  the 
general  accuracy  of  that  work.  I  have  examined  about  250  places  of  the  Moon,  and  perhaps 
five  times  that  number  of  places  of  the  Sun,  in  such  a  manner  that  it  would  be  scarcely  possible 
for  an  error  of  2"  to  escape  notice:  and  have  not  found  in  the  Almanacs  for  several  years  past 
a  single  instance  (except  that  mentioned  in  the  text)  in  which  such  an  error  appeared  to  exist- 
That  such  a  work  can,  before  comparison  with  some  similar  work,  or  with  other  calculations  relating 
to  the  same  subject,  be  printed  without  errors,  no  person  who  has  had  any  experience  in  complicated 
calculations  will  easily  believe:  in  the  statement  which  I  have  made  I  suppose  the  corrections 
usually  printed  in  the  next  year's  Almanac  to  be  applied.  I  know  that  for  several  years  past  the 
Nautical  Almanac  has  been  more  correctly  printed  than  before  it  was  placed  under  Dr.  Young's 
superintendance:  I  know  that  it  is  more  correct  than  Schumacher's  tables:  and  I  believe  it  to  be 
more  correct  than  the  Connaissance  des  Temps.  I  have  thought  it  proper  to  express  this  opinion, 
partly  to  correct  an  accidental  misstatement  of  my  estimation  of  the  respectability  of  the  Nautical 
Almanac,  but  principally  in  justice  to  the  memory  of  the  illustrious  philosopher  by  whom  that  work 
■was  lately  conducted. 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


d.     h.     m.     s. 


> 


r 


Feb.  28  .  20  .  16  .    6,8 


Mar.  14  .    7  . 

15.  8. 

16.  9. 


59 
45 
30 


16,8 
50,3 
53,7 


Apr.  12 
13 
14 
15 

17 
18 


7.27.18,7 
8.11  .39,3 

8  .  54  .  53,4 

9  .  37  .  35,4 
11.  3  .  46,4 
11  .48.25,9 

20.  13.25.26,0 
25.  17.52.42,7 


.Is 
o 


Reduced  Time 
of  Transit. 


6.  6.19,3 
6  .  50  .  40,0 
7.33.31,1 


May  10  . 
11  . 
12. 

13.  8.16.  3,9 
15.  9-43.  4,8 
17.  11.  16.58,9 
19 -IS-  2.44,4 
20.  13.57.31,5 


June    7 . 

8. 

9- 
10. 
11  . 
12. 
14. 
15. 


45  .  22,8 
28  .  i6,6 
11.19,4 
53  .  47,3 
36.55,1 

8  .  21  .  30,9 

9  .  57  .  42,3 
10  .  49  .  59,5 


July  14.10.26.55,3 
23  .  18  .  44  .  15,2 


Aug.  10.    8.11.43,5 

11.    9.    7.46,5 
16.13.57.25,7 


II. 

I. 
I. 
I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

II. 

II. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

II. 

II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 

I. 
II. 


18.50.48,18 


Sep.  10.    9-43.35,0 

12.  11.37.46,2 
14.13.32.26,4 

Oct.    6.    6.34.27,3 

7.  7.29.24,2 

8.  8.24.42,9 

9.  9.20.    9,2 

Nov.    1  .    3.36.  26,2 
+8.    9-50.56,9 


Apparent  A.R. 
of  Limb. 


Apparent  A.R. 
of  Center. 


h.     m. 


27.    3,25 

17  .  40,54 

6 .  47,43 


18  .  51  .  58,48 

7.28.19,19 
8  .  18  .  56,92 
9-8.    4,19 


8.49 
9-37 


10, 

11  , 

12 

13 

15 

20 


4,57 
28,27 
24 .  45,68 
11  .30,55 
45  .  47,51 
34 .  30,26 
19  -  38,28 
7  -  19,05 


9  •  18  .  28,05 
10.  6.22,11 
10.53.  15,96 
11.39.51,81 
13.14.59,65 
14  .  57  .  0,66 
16.50.55,45 
17  -  49  -  47,62 


8. 

9. 
10, 
11  , 

12, 


50 
39 
26 
13 

47 


13.36 
15  .  21 
20.    8 


18.50.48,98 


10.55 
11  .41 
13.16 
14.58 
16.52 
17.51 


9-47.    2,37 
10  .  34  .  29,57 
21  .    6,01 
7 .  37,61 

12  .  54  .  49,40 

13  .  43  .  28,98 
15.27.48,64 
16.24.  10,74 

17.55.17,60 
2.49-27,10 

17.26.    8,87 

18  .  26  .  17,59 
23.36.  27,02 

21.0    .26,90 

2  .  49,67 
5.41,25 


.  35,86 
.  0,28 
.18,10 
.  3,63 
■  21,95 
.  5,27 
.  14,41 

-  57,79 

.  16,72 
.  11,20 

-  5,91 
.  42,23 
.  50,60 
.  52,85 
.49,15 
.41,83 


7. 
8. 
9- 

8. 

9- 
10. 
11  . 
12. 
13. 


29  -  21,29 

19  -  58,02 

9.    4,40 


51 
40 
27 
14 
48 
37 
*15.20 


Star  on  which 
it  depends. 


36,57 
0,22 
,  17,38 
.  2,77 
.  21,74 
.  5,98 
,  11,35 


*20.  7.51,44 


9- 
10. 
11  . 
12. 
12. 
13. 
15, 
16, 

17, 
2, 


49. 
36. 
23. 
9- 
56. 
45. 
29- 
26. 


0,43 
27,89 

4,28 
35,65 
47,08 
26,84 
47,15 

9,48 


57  -  21,49 
51  .  32,05 


9- 
10. 
10. 
11  . 
13. 
14. 
16. 
17- 

9- 
10. 

11 . 

12. 
12. 
13. 
15, 
16, 

17, 
2, 


17  .  28  .  14,43 


18 
23 


28  .  23,22 
38  .  32,75 


Seconds  of 
Tabular  A.R, 


17,22 
10,90 
5,17 
41,48 
51,06 
59.55,81 
51  .  43,92 
50 .  35,47 

50.  0,59 

37  .  27,33 

24.  3,20 

10.35,01 

57  .  47,09 

.  46  .  27,86 

.30.51,15 

.  27 .  14,96 

.  58  .  28,89 
.50.27,19 


17  .  29  .  20,72 

18  .  29  .  30,64 
23  .  37  .  26,27 


21.  2.34,25  21.  3.41,81 


23. 
1  . 


19.33.  7,78 
20.32.  9,79 
21  .  31  .  33,82 

22.31.  5,79 

18  .  16  .  55,66 
1.  0.  0,51 


23. 
1  . 

19 
20 
21 


4  .  57,34 
7 .  49,49 

35  .  25,85 
34 .  28,33 
33  .  52,69 


22  .  33  .  24,69 


18. 
1  . 


19  ■  25,94 
2  .  34,09 


23. 
1  . 

19 
20 
21 


6.  4,48 
6 .  42,33 

,  36 .  32,04 
.  35  .  34,78 
.  34 .  59,23 


Meanof  K.S. 

Mean. 
Mean. 
Mean. 

Regulus. 
Regulus. 
Regulus. 

Mean. 
a  And.  &  Reg. 

Mean. 

Mean. 

Spica. 

Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
(1^  Librae. 
Mean. 
Mean. 

Mean,  June  8. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 
Mean. 

o*  Librae. 
Capella. 

f/3  Aquilae,     1 

\a^  Capricor.  j 

c  Bootis. 

a  Aquarii. 

fa  Aquilae,  \ 

\a  Aquarii.] 

/3  &  a  Aquar. 

Proc.  Reg. 

f/3&aAquar.\ 

\Oct.  7-  I 

(3  &  a  Aquar. 

*  Capricor.  1 

irii.     J 


{: 


22  .  34  .  31,25 


.  20  .  31,05 
,    3.40,28 


Aquarii 

pCap.  /3&I 

[a  Aquarii.     J 

a  &  /3  Aquil. 
Arcturus. 


49,63 

21,49 

57,96 

4,35 

36,86 
0,37 

17,80 
2,88 

21,33 
5,50 

11,33 

51,74 

16,34 
10,98 
5,29 
42,30 
51,63 
55,83 
42,81 
34,90 

0,98 
27,26 

3,34 
34,22 
46,97 
27,73 
50,61 
15,04 

29,12 
27,02 

21,00 

30,70 
26,31 

41,72 

4,94 
43,07 

32,70 
34,72 
58,75 

31,36 

31,36 
38,77 


Apparent  Error 
of  Tables. 


■+0,65 

+  0,20 

-  0,06 

-  0,05 

+  0,29 
+  0,15 
+  0,42 
+•0,11 

-  0,41 

-  0,48 

-  0,02 
+  0,30 

-  0,88 
+  0,08 
+  0,12 
+  0,82 
+  0,57 
+  0,02 

-  1,11 

-  0,57 

+  0,39 
-0,07 
+  0,14 

-  0,79 

-  0,12 

-  0,13 

-  0,54 
+  0,08 

+  0,23 
-0,17 

+  0,28 

+  0,06 
+  0,04 

-0,09 

+  0,46 
+  0,74 

+  0,66 

-  0,06 

-  0,48 

+  0,11 

+  0,31 

-  1,51 


Ab 


t  This  b  calculated  on  the  supposition  that  there  is  an  error  of  l"-5'  in  the  observed  transit.    The  result  is  very 
doubtfiiL 
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Giecnwicli 
Mean  Solar  Time. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 
of  Limb. 


It.     m.     s. 


Apparent  A.R. 
of  Center. 


h.     m.     s. 


Star  on  wliicli 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Nov.   9 

10 

46 

27,0 

I. 

20 

20 

4 

4^9,9 

II. 

Dec.  10 

12 

20 

11,1 

II. 

1  .  59  .  35,46 
12.2.  47,04 

5.35.  36,42 


2.    2.    9,84 
12.5.  26,58 

5  .  38  .  22,51 


2.3.  17,01 

12.    4.27,58 

5.37.  15,59 


a  Serp.  a  Oph. 
je  Bootis,  1 
\a  Cor.  Bor.    J 

ra&/3Lyr.  &n 
<  a  &  /SAquar.  \ 
iDec.  11.       J 


16,65 
27,46 

15,04 


-  0,36 

-  0,12 

-  0,55 


III.     Right  Ascensions  of  Mercury. 

The  difference  of  the  A.R.  of  the  limb  and  the  center  of  Mercury  is 
calculated  from  the  apparent  semi-diameter  given  in  the  Supplement  to  the 
Nautical  Almanac.  The  same  statement  applies  to  the  calculations  for  the 
A.R.  of  the  center  of  Venus  and  Mars. 

The  tabular  places  are  interpolated  between  those  given  in  Schumacher's 
Hiilfstqfeln :  it  is  supposed  that  these  are  the  A.R.  of  Mercury's  center  at 
the  time  of  transit  at  Altona,  and  that  the  longitude  of  Altona  is  39"" .  24',1 
East  of  Cambridge. 
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Ill 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

1I 

0 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A. R. 
of  Limb. 

Apparent  A. R. 
of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

(I. 

h.     m.     s. 

A.     m.     s. 

A.     m.     s. 

A.     m.     s. 

s. 

«. 

Feb.    3. 

May  15 . 
20. 
21. 
22. 
23. 
27. 
28. 

l-ll.    9,9 

0.31.  34,9 
0.55.    6,6 
0.59.  28,9 
1.3.  42,8 
1.    7.47,3 
1  .  22  .  12,4 
1  .25.17,6 

I. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 

22.    4.17,97 

4.1.  58,81 
4.45.14,51 
4  .  53  .  33,63 
5.1.  44,40 
5.    9-45,98 
5.39.  59,01 
5.47.    1,19 

22  .    5  .  19,64 

4.  3.50,04 
4.47.    8,40 

4  .  55  .  27,93 

5.  3.39,13 
5.11  .40,87 

5  .  41  .  54,55 
5  .  48  .  56,83 

22  .    5  .  19,82 

4.  3.50,22 
4.47.    8,60 
4.55.28,13 

5.  3.39,33 
5.  11  .'41,08 
5  .  41  .  54,77 
5  .  48  .  57,06 

jMeanofK.S.I 
\Feb.  2  &  3.  1 
Mean,  May  14. 

Mean. 

Sirius. 

Mean. 

Mean. 

Mean. 

Mean. 

19,74 

50,90 
8,80 
28,77 
39,81 
41,13 
54,95 
57,70 

-  0,08 

+  0,68 
+  0,20 
+  0,64 
+  0,48 
+  0,05 
+  0,18 
+  0,64 

June   9. 
10. 

1  .  43  .  41,6 
1  .  43  .  29,9 

I. 
I. 

6.52.44,19 
6.56.  29,24 

6  .  54  .  42,50 
6  .  58  .  27,32 

6  .  54  .  42,79 
6.58.27,61 

Mean. 

Mean. 

42,29 
27,32 

-  0,50 

-  0,29 

July  21  . 

22  .  24  .  38,0 

II. 

6  .  42  .  36,40 

6  .  44  .  41,32 

6  .  44  .  41,03 

Proc.  &  Poll. 

40,84 

-0,19 

Aug.    1  . 
10. 

27. 

22.52.  11,8 

23.25.  45,6 

0  .  26  .  39,3 

II. 
II. 
I. 

7  .  33  .  34,33 

8.42.41,09 

10  .  46  .  50,57 

7  .  35  .  38,38 

8  .  44  .  46,68 
10  .  48  .  55,33 

7  .  35  .  38,16 

8  .  44  .  46,50 
10  .  48  .  55,49 

£  Bootis. 

e  Bootis. 

Poll.  &  Arct. 

38,33 
46,98 
55,29 

+  0,17 
+  0,48 
-  0,20 

29- 

0  .  32  .  16,3 

I. 

11  .    0.21,25 

11  .    2.26,30 

11.    2.26,46 

fa  Ophiuchi,  1 
tAug.28&30.J 

26,52 

+  0,06 

Sep.     3 . 
12. 

0  .  44  .  28,1 

1  .    1  .    6,3 

I. 
I. 

11.32.17,34 
12  .  24 .  25,01 

11  .34.22,86 

12  .  26  .  32,79 

11  .34.23,02 

12  .  26  .  32,95 

(Boot.  SOph. 
a  Cor.  Bor.   1 
a  Aquilae.     J 

23,80 
33,10 

+  0,78 
+  0,15 

21  . 

1.12.  35,7 

I. 

13  .11  .22,34 

13.  13.33,0813.13.33,26 

a  Cor.  Bor.  1 
a  Ophiuchi.  j 

32,86 

-  0,40 

25. 

1  .  16.  13,3 

I. 

13.30.45,10 

13  .  32  .  57,53 

13  .  32  .  57,72 

eBoot.  aOph. 

57,36 

-  0,36 

27. 

1.17.  39,2 

I. 

13.40.    2,89 

13  .  42  .  16,77 

13  .  42  .  16,96 

a  Serpentis,  "1 
[a  Aquilae.      J 

16,33 

-  0,63 

28. 

1  .18.15,0 

I. 

13  .  44  .  34,99 

13  .  46  .  49,24 

13  .  46  .  49,44 

Arct.  £  Boot. 

49,20 

-  0,24 

I 


I 


IV.     Right  Ascensions  of  Venus. 

The  tabular  places  of  Venus  are  calculated  by  reducing  the  mean  time 
to  apparent  time,  and  interpolating  between  the  A.R.  given  in  the  Geocentric 
Places  of  the  Planets,  published  with  Schumacher's  Distances  of  the  Moon's 
Center  from  Venus,  Mars,  Jupiter,  and  Saturn.  The  differences  of  the 
second  order  are  taken  into  account. 
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Greenwich 

•6 

Reduced  Time 

Apparent  A.R. 

Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

II 

0 

of  Transit. 

of  Liinb. 

of  Center. 

Tabular  A.R.I 

of  Tables. 

Star  on  which    . 
it  depends. 

1 

d. 

h.     in.      s. 

h.     m.     s. 

h.     m,     s. 

h.     m.     s. 

s: 

s. 

Feb.     2  . 

22  .  23  .  27,6 

II.   19.  16.    8,12' 

19-17.   9,76 

19.17.    9,27 

Mean  of  K.S. 

8,61 

-  0,66 

27. 

22  .  54  .    2,9 

II. 

21  .25.  13,9221  .26.23,89 

21  .26.23,52 

Mean. 

22,85 

-0,67 

Mar.'  4. 

22.58.51,8 

II. 

21  .  49  .  44,82 

21  .  50  .  56,45 

21  .50.56,09 

Mean. 

55,63 

-  0,46 

13. 

23.    6.27,0 

22  .  32  .  46,08 

22.34.    1,86 

22.34.    1,50 

Mean. 

1,03 

-  0,47 

20. 

23.11  .31,3 

II. 

23.    5.24,35 

23.    6.42,84 

23.    6.42,50 

a  Andromedas. 

41,94 

-  0,56 

23. 

23.13.31,5 

II. 

23.  19.12,08 

23.20.33,00  23.20.32,66 

Castor. 

31,97 

-0,69 

24. 

23.14.10,1 

II. 

23  .  23  .  47,03 

23.25.    8,28 

23.25.    7,95 

a  Andromedae. 

7,47 

-  0,48 

26. 

23.  15.26,3 

23.32.55,15 

23.34.17,89 

23  .  34  .  17,56 

Mean. 

17,16 

-  0,40 

27. 

23  .  16  .    3,8 

23  .  37  .  28,74 

23  .  38  .  52,05 

23  .  38  .  51,72 

Mean. 

51,35 

-  0,37 

Apr.    9- 

23  .  23  .  50,9 

II. 

0  .  36  .  25,94 

0  .  37  .  55,56 

0  .  37  .  55,23 

Mean. 

55,01 

-  0,22 

16. 

23.28.    5,6 

II. 

1.8.  12,68 

1.9-  46,82 

1.9.  46,49 

a  And.  &  Reg. 

46,11 

-  0,38 

18. 

23.29.21,5  II. 

1.17.  20,48 

1  .  18  .  55,98 

*1.  18.  55,65 

Mean. 

55,32 

-  0,33 

May    6. 

23.42.48,2   II. 

2  .  41  .  37,05 

2  .  43  .  22,92 

2  .  43  .  22,59 

Mean. 

21,98 

-  0,61 

June   2  . 

0.11.48,1    I. 

4.53.    2,51 

4  .  54  .  58,01 

4  .  54  .  58,35 

Mean. 

57,63 

-  0,72 

6. 

0.17.  14,5 

5  .  14  .  13,55 

5.  16.11,48 

+5.  16.  11,83 

Mean. 

11,52 

-  0,31 

9. 

0.21  .26,3 

5.30.  15,33 

5  .  32  .  13,65 

5  .  32  .  14,00 

Mean. 

13,45 

-  0,55 

11. 

0  .  24  .  16,0 

5  .  40  .  59,23 

5  .  42  .  56,94 

5  .  42  .  57,29 

Mean. 

57,00 

-0,29 

12. 

0.25.41,8 

5  .  46  .  21,68 

5  .  48  .  19,49 

5  .  48  .  19,84 

Mean. 

19,39 

-  0,45 

13. 

0.27.    7,3 

5  .  51  .  44,66 

5  .  53  .  41,85 

5.53.  42,20 

Capella. 

41,96 

—  0,24 

14. 

0  .  28  .  34,0 

5.57.    6,96 

5.59.    5,33 

5.59-    5,68 

Mean. 

4,85 

—  0,83 

15. 

0.30.    0,2 

6.    2.29,62 

6.    4.28,31 

6.    4.28,66 

Mean. 

27,93 

-  0,73 

20. 

0.37.  12,1 

6 .  29  .  25,36 

6.31.24,12 

6  .  31  .  24,47 

Mean. 

23,79 

-  0,68 

23. 

0  .  41  .  29,4 

6  .  45  .  32,80 

6.47.31,84 

6.47.32,19 

Mean. 

31,49 

-0,70 

26 

0  .  45  .  43,7 

7  .    1  .  35,39 

7.    3.36,39 

7.    3.36,74 

Aid.  &  Reg. 

36,56 

-  0,18 

July    6 

0.59.   9,5 

7  .  54  .  27,44 

7  .  56  .  30,05 

7  .  56  .  30,40 

Mean,  July  5. 

30,12 

-  0,28 

9 

1.2.  54,1 

8.10.    1,71 

8.12.    4,84 

8.12.    5,19 

a  Serpentis. 

4,71 

-  0,48 

21 

1.16.    7,9 

9  .  10  .  34,91 

9.12.  39,45 

9  .  12  .  39,81 

1  Aid.  Cap.  & 
IProcyon. 
Proc.  &  Poll. 

39,28 

-  0,53 

22 

1.17.    6,3 

9  .  15  .  29,69 

9.17.  34,64 

9  .  17  .  35,00 

34,22 

-  0,78 

27 

1.21.  38,8 

9  .  39  .  45,52 

9  .  41  .  50,65 

9  .  41  .  51,01 

f  Arc.  £  Boot, 
la  Serp. 

50,92 

-0,09 

Aug.    1 

.    1  .  25  .  43,2 

10.    3.34,62 

10.    5.38,50 

10.    5.38,86 

Capella. 

38,25 

-  0,6 1 

2 

1  .  26  .  28,5 

10.    8.16,42 

10. 10.20,47 

10  .  10  .  20,83 

€  Bootis. 

20,35 

-  0,48 

10 

1.31.  56,0 

1. 

10.45.15,67 

10.47.21,28 

10.47.21,64 

a  &  /3  Aquil. 

21,02 

-  0,62 

25 

1.40.    1,4 

11.52.31,31 

11.54.36,29 

11.54.36,66 

a  &/3  Aquil. 

35,70 

-0,96 

27 

1  .  40  .  58,6 

12  .    1  .  22,07 

12.    3.26,83 

12.    3.27,20 

Pollux,  Arct 

26,55 

-  0,65 

Sep.     7 

.    1  .  46  .  12,8 

12  .  49  .  57,67 

12.52.    3,98 

12.52.    4,37 

Arcturus. 

3,91 

-  0,46 

8 

.    1  .  46  .  42,4 

12  .  54  .  23,50 

12.56.30,18 

12  .  56  .  30,57 

a  Aquilae, 
(a  Aquarii. 

30,07 

-  0,50 

12 

1  .  48  .  43,9 

I. 

13.12.  10,52 

13.  14.  18,30 

13.  14.18,70 

ia  Cor.  Bor. 
la  Aquil. 

17,72 

-0,98 

18 

.    1  .  52  .    1,4 

13.39.    6,38 

13  .  41  .  15,62 

13  .  41  .  16,04 

f  6  Bootis, 
la  Cor.  Bor.. 

15,13 

-0,91 

20 

.    1  .  53  .  12,6 

I. 

13.48.    9,92 

13.50.20,11 

13  .  50  .  20,53 

fa  Cor.  Bor. 
la  Oph.        i 

19,50 

-  1,03 

25 

.    1.56.25,1 

14.11.    3,43 

14.13.1.5,87 

14.13.  16,30 

£  Boot,  a  Oph. 

15,32 

-  0,98 

28 

1  .58.31,8 

14.24.58,34 

14  .  27  .  12,59 

14.27.13,03 

Arc.  £  Bootis. 

11,97 

-  1,06 

Oct.     1 

2.0.  47,2 

14.39.    2,98 

14.41.18,11 

14  .  41  .  18,56 

a  Serp.  a  Oph. 

17,69 

-0,87 

9 

.    2.    7.36,6 

15.17.22,19 

15  .  19  .  40,95 

15  .  19  .  41,43 

Arc.  a  Oph. 

40,55 

-  0,88 

•  Ba.                                                                   t  Ah. 

Right  Ascensions  of  Venus.     1829. 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

c 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.  R. 
of  Limb. 

Apparent  A.R. 
of  Center. 

Star  on  wliich 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error  1 
of  Tables.       1 

d.      h.      m.     s. 

A.      m.      s. 

h.      m.     8, 

A.      m.     s. 

». 

». 

Oct.  18.    2.  16.40,9 

23  .    2  .  22  .  19,4 
28.    2.28.18,9 

Nov.    1 .    2  .  33  .  17,9 

6.  2.39.38,4 

7.  2.40.54,7 

19.  2.55.43,8 

20.  2.56.53,6 

Dec.  11  .    3.15.31,1 
13  .    3  .  16  .  33,0 

15  .    3  .  17  .  25,5 

18  .    3  .  18  .  26,8 

16  .     1  .  53,38 

16  .  27  .  12,65 
16.52.53,10 

17.13.36,98 

17  .  39  .  39,04 

17  .  44  .  51,63 

18.46.55,31 
18.52.    1,63 

20  .  33  .  23,32 
20  .  42  .  17,95 

20.51.    3,07 

21.3.  53,45 

16.4.  15,75 

16  .  29  .  37,99 
16.55.21,23 

17.16.    7,24 
17.42.11,60 

17.47.24,70 

18  .  49  .  34,82 
18.54.41,37 

20.36.    9,56 
20.45.    4,76 

20  .  53  .  50,54 

21.    6.41,65 

16.    4.16,26 

16  .  29  .  38,52 

16  .  55  .  21,78 

17.16.    7,81 
17.42.12,19 

17  .  47  .  25,30 

18.49.35,47 
18.54.42,02 

20  .  36  .  10,31 
20.45.    5,52 

20.53.51,32 

21.    6.42,44 

fArcturus,      1 
la  Cor.  Bor.    / 
fArcturus,     1 
lo  Cor.  Bor.   i 
a  Aquarii. 

a&  13  Aquil. 
Arc.  a  Serp. 
fArc.  a  Cor.   l 
I  Bor.  aOph.J 
a  &  /3  Aquil. 
a  &  /3  Aquil. 

/3  &  a  Aquar. 
13  8c  a  Aquar. 
fa  Aquarii,     1 
lDec.l3&17.' 
/3  &  a  Aquar. 

15,44 

37,50 
20,90 

6,84 
11,51 

24,67 
34,60 
40,99 

10,06 
4,92 

50,67 
42,00 

-  0,82 

-  1,02 

-  0,88 

-0,97 

-  0,68 

-  0,63 

-  0,87 

-  1,03 

-  0,25 

-  0,60 

-  0,65 

-  0,44 

V.     Right  Ascensions  of  Maus. 

The  tabular  Right  Ascensions  are  found  in  the  same  manner  as  those  of 
Venus. 


Right    Ascensions    of   Mars.     1829. 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

•a 

ft 

o 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 
of  Limb. 

Apparent  A.R. 
of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.   h.     m.     s. 

A.     m.     «. 

A.     m.     «. 

h.     m.     s. 

s. 

«. 

Feb.  28  .    3.31.    7,7 

I. 

2.    3.    4,24 

2.    4.14,27 

2.    4.14,43 

Meanof  K.S. 

13,48 

-0,95 

Mar.  24  .    3 .    1  .  14,7 

r. 

3.    7.32,60 

3.    8.53,60   3.    8.53,75 

Castor. 

52,58 

-  1,17 

May  12  .    2  .    6  .  28,2 

I. 

5  .  25  .  19,51 

5.27.    9,33   5.27.    9,47 

Mean. 

8,79 

-  0,68 

VI.     Right  Ascensions  of  .Tupitee. 

The  tabular  Right  Ascensions  are  found  as  those  of  Venus  and  Mars. 
The  differences  of  the  second  order  are  generally  sensible. 
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Right  Ascensions  of  Jupiter.    1829. 


Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  whicli 
it  depends. 

Tabular  A.K. 

of  Tables. 

d.      A.      in.     s. 

A.      m.     s. 

A.     m.     s. 

*. 

a. 

Feb.  28  .  18  .  14  .  35,8 

16 .  48  .  57,23 

16.50.    7,50 

Mean  of  K.  S. 

7,46 

-  0,04 

May     6.13.49.19,9 

16.46.31,31 

16.48.17,17 

Mean. 

17,51 

+  0,34 

7  .  13  .  44  .  58,1 

16.46.    4,81 

16.47.51,17 

Mean. 

51,63 

+  0,46 

17  .  13  .    0  .  57,3 

16.41  .16,10 

16.43.    8,66 

Mean. 

9,08 

+  0,42 

18  .  12  .  56  .  30,8 

16  .  40  .  44,84 

16  .  42  .  38,05 

Mean. 

38,77 

+  0,72 

19  .  12  .  52  .    4,5 

16.40.13,85 

16.42.    7,55 

Mean. 

8,09 

+  0,54 

20  .  12  .  47  .  37,9 

16  .  39  .  42,63 

16  .  41  .  36,81 

Mean. 

37,13 

+  0,32 

22  .  12  .  38  .  43,8 

16  .  38  .  39,42 

16  .  40  .  34,29 

Mean. 

34,34 

+  0,05 

23.  12.34.15,6 

16.38.    6,85 

*16.40.    1,87 

Mean. 

2,68 

+  0,81 

24    12  .  2Q  .  40,1 

16.37.  35,58 

16.  39.  31,22 

Antares. 

30,88 
54,73 

-  0,34 

-  0,05 

27  .  12  .  16 .  25,2 

16  .  35  .  59,19 

16  .  37  .  54,78 

Mean,  May  27  &  28. 

Si.  11  .58.32,9 

16 .  33  .  50,96 

16  .  35  .  45,77 

Antares. 

45,04 

-  0,73 

June     1.11.54.    4,1 

16.33.17,47 

16.35.  12,81 

Ant.  &  nAndrom. 

12,46 

-  0,35 

5.11  .36.11,1 

16  .  31  .    5,3S 

16.33.    3,12 

Mean. 

3,13 

+  0,01 

6.11.31.  42,9 

16  .  30  .  32,63 

16  .  32  .  30,68 

Mean,  June  5. 

30,95 

+  0,27 

7.  11  .27.14,6 

16.30.    0,01 

16.31  .58,18 

Mean,  June  8. 

58,88 

+  0,70 

8.11  .22.47,8 

16.29.28,96 

16  .  31  .  27,29 

Mean. 

26,87 

-  0,42 

10.11  .13.52,2 

16  .  28  .  26,28 

16.30.23,28 

Mean. 

23,61 

+  0,33 

12.11.    4.58,8 

16 .  27  .  23,66 

16  .  29  .  21,56 

Mean. 

21,35 

-  0,21 

14.10.56.    6,0 

16.26.21,90 

16  .  28  .  20,41 

Mean. 

20,11 

-  0,30 

15.  10.51  .39,8 

16.25.51,27 

16.27.50,01 

Mean. 

49,91 

-  0,10 

18.10.38.23,6 

16.24.22,85 

16.26.21,29 

Mean. 

21,28 

-  0,01 

24.10.12.    1,7 

16.21.  34,47 

16.23.34,41 

Mean. 

34,42 

+  0,01 

July     2.    9.37.19,8 

16.18.16,74 

16.20.19,17 

Mean. 

19,22 

+  0,05 

5.    9.24.28,5 

16.17.12,82 

16.  19.  15,41 

Mean. 

15,63 

+  0,22 

14.    8.46.30,8 

16.14.36,63 

16.16.40,53 

Mean. 

40,09 

-  0,44 

20  .    8  .  21  .  43,5 

16.  13.23,81 

16.15.28,50 

a^Lib.  &  Antares. 

28,18 

-  0,32 

21.    8.17.38,2 

16.  13.  14,36 

16.15.19,02 

Antares. 

18,75 

-  0,27 

22  .    8.13.  33,6 

16.13.    5,71 

16.  15.10,38 

Spica  &  a^  Capr. 

10,04 

-  0,34 

23.    8.    9-30,0 

16.12.57,74 

16.15.    2,60 

Arcturus. 

2,13 

-  0,47 

24.    8.    5.26,7 

16.12.50,18 

16.  14.55,22 

Antares. 

54,99 

-  0,23 

26.    7.57.23,8 

16.  12.38,55 

16.14.44,06 

Ant.  &  a2  Capr. 

42,94 

-  1,12 

27.    7.53.22,2 

16.12.33,19 

16.14.38,41 

Ant.  &  a'  Capr. 

38,10 

-  0,31 

28.    7.49.21,4 

16.  12.28,82 

tl6.  14.33,51 

a  Serp.  a  Oph. 

33,95 

+  0,44 

29.    7.45.23,3 

16  .  12  .  26,89 

16.14.31,26 

a  Aqui  ae,  a^Capr. 

30,62 

-  0,64 

31  .    7  .  37  .  26,8 

16.12.22,35 

16.14.26,59 

Antares,  a^Capr. 

26,34 

-  0,25 

Aug.    2.    7.29.33,8 

16.  12.21,42 

16.  14.25,37 

a^  Capricorni. 

25,11 

-  0,26 

4  .    7.21.  43,4 

16.  12.23,12 

16.14.26,88 

Arcturus. 

26,98 

+  0,10 

7.    7.10.    5,8 

16  .  12  .  32,44 

16.14.  S6,Q5 

a  Oph.  /3  Aquilse. 
^Aquilae,  a^Cap. 

35,65 

-  1,30 

10.    6.58.32,6 

16  .  12  .  46,03 

16.  14.51,56 

51,30 

-  0,26 

21.    6.17.12,8 

16.  14.42,14 

16.  16.47,02 

/iAquil.  aAquar. 

46,35 

-0,67 

Sept.    8  .    5  .  12  .  40,0 

16  .  20  .  54,85 

16.23.    1,62 

/3  &  a  Aquarii. 

0,88 

-0,74 

15.    4.48.30,8 

16.24.  16,01 

16.26.24,37 

f3  &  a  Aquarii. 

23,85 

-  0,52 

30.    3.58.20,9 

16.32.59,57 

16  .  35  .  14,50 

a^  Capr.  a  Aquar. 

13,49 

-  1,01 

Oct.      1  .    3  .  55  .    4,3 

16.33.38,47 

16  .  35  .  53,90 

fi  &  a  Aquarii. 

53,10 

-  0,80 

9-    3.29.    9,7 

16.39.    8,64 

16  .  41  .  27,46 

a^  Capricorni,  » 
/3  &  aAquarii.i 

26,92 

-  0,54 

18.    3.    0.34,4 

16.45.54,12 

16  .  48  .  16,50 

Arct.  a  Cor.  Bor. 

15,92 

-  0,58 

23.    2.44.55,5 

16.49.52,41 

16,52.17,82 

a^  Capricorni,  1 
/3  &  aAquarii.J 

16,97 

-  0,85 

*  Ab.    The  obsen 

ration  of  Jupiter  c 

srtainly  bad. 

t  Probably  tl 

le  transit  is  1" 

wrong. 

k 

Right  Ascensions  of  Saturn.     1829. 


115 


VII.     Bight  Ascensions  of  Satuen. 

The  tabular  places  of  Saturn  are  found,   as  those  of  Venus,  Mars,  and 
Jupiter,  by  interpolating  between  Schumacher's  places. 


Right  Ascensions  of  Satuen.     1829. 


Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A,R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

Star  on  vfhich        

d. 

h,    .m      s. 

ft.      m.      «. 

h.     m.     s. 

it  depends. 

s. 

s. 

Feb.     2 . 

11  .16.30,1 

8.    7-21,15 

8.8.  22,65 

Mean  of  K.S. 

21,87 

-  0,78 

23. 

9  .  47  .  55,1 

8.1.  12,81 

8.2.  20,76 

Mean. 

19,96 

-  0,80 

28. 

9-27.    8,7 

8.0.    3,64 

8.    1.13,77 

Mean. 

13,08 

-0,69 

Mar.     4 . 

9  .  10  .  38,4 

7-59.15,55 

8.    0.26,96 

Mean. 

26,28 

-  0,68 

14. 

8  .  29  .  51,4 

7  .  57  .  42,82 

7  .  58  .  58,76 

Mean. 

58,05 

-  0,71 

15. 

8  .  25  .  49,0 

7  .  57  .  35,96 

7  .  58  .  52,33 

Mean. 

51,64 

-0,69 

16. 

8  .  21  .  47,1 

7  .  57  -  29,49 

7  .  58  .  46,22 

Mean. 

45,70 

-  0,52 

21  . 

8  .    1  .  44,4 

7  .  57  .    4,41 

7  .  58  .  23,06 

a  Andromedae. 

22,40 

-  0,66 

25. 

7  .  45  .  50,4 

7  .  56  .  51,23 

7  .  58  .  12,69 

Mean. 

11,94 

-  0,75 

SO. 

7.26.    8,2 

7  .  56  .  44,80 

7.58.    9.94 

Sirius  &  Procyon. 

9,17 

-  0,77 

April   8. 

6.51.   9,1 

7.57.    5,08 

7-58.34,11 

o  Hydras. 

33,23 

-  0,88 

10. 

6  .  43  .  27,4 

7  .  57  .  14,52 

7  -  58  .  44,28 

Mean. 

43,57 

-0,71 

15. 

6.24.21,7 

7  .  57  -  45,22 

7.59.18,21 

Mean. 

17,49 

-  0,72 

19- 

6.    9.13,0 

7  -  58  .  17,57 

7  .  59  .  53,22 

Mean. 

52,35 

-  0,87 

20. 

6.    5.26,8 

7  .  58  -  27,01 

8.    0.    3,00 

Mean. 

2,13 

-  0,87 

21  . 

6.1.  40,9 

7  -  58  .  36,74 

8.    0.13,03 

Mean. 

12,33 

-  0,70 

May   11  . 

4  .  47  .  49,7 

8.    3.11,70 

*8.    5.    0,74 

Mean. 

0,78 

■4-0,04 

13. 

4  .  40  .  35,5 

8.    3.48,34 

8.    5.38,68 

Mean. 

37,83 

-  0,85 

18. 

4  .  22  .  34,2 

8.    5.24,04 

8  .    7  .  17,01 

Mean. 

16,19 

—  0,82 

20. 

4.15.  23,4 

8.6.    4,10 

8  .    7  .  58,08 

Mean. 

57,80 

-  0,28 

*  The 

transit  of  Satun 

n  imperfect. 
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Right  Ascensions  of  Uranus.    1829- 


VIII.     Right  Ascensions  of  Ukanus. 

The  tabular  places  of  Uranus  are  calculated  in  the  same  manner  as  those 
of  Mercury,  by  interpolating  between  the  places  given  in  Schumacher's 
Hiilfstqfeln. 


Right  Ascensions  of  Uranus.      1829- 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.     h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m.      s. 

s. 

s. 

July   22  .  12  .  26  .  10,8 

26  .  12  .    9  •  48,0 

27  .  12  .    5  .  42,5 
29.11  .57.30,7 

20  .  26  .  24,31 
20  .  25  .  44,25 
20  .  25  .  34,88 
20.25.15,86 

20  .  28  .  29,00 
20  .  27  ,  49,80 
20  .  27  .  40,10 
20  .  27  .  20,12 

Spica  &  a^  Capr. 
Ant.  &  a^Capr. 
Ant.  &  a^  Capr. 
a  Aquil.  0?  Capr. 

30,43 
51,03 
41,13 
21,43 

+  1,43 
+  1,23 
+  1,03 
+  1,31 

Aug.    7.11.20.39,8 

8.  11  .16.34,2 

10.11.    8.23,3 

16  .  10  .  43  .  52,3 

19-  10.31  .37,9 

20  .  23  .  47,62 
20  .  23  .  37,43 
20  .  23  .  17,69 
20.22.21,80 
20  .  21  .  55,92 

20.25.52,13 
20  .  25  .  42,45 
20  .  25  .  23,29 
20  .  24  .  27,55 
20.24.    0,84 

0  Oph.  /3  Aquilae. 
a  Aquil.  a!^  Capr. 
/3  Aquil.  a^Capr. 

a  Aquarii. 
a^  Capr.  a  Aquar. 

53,44 
43,84 
24,74 
28,95 
2,06 

+  1,31 
+  1,39 
+  1,45 
+  1,40 
+  1,22 

- 

Sept.    6.    9.18.30,7 
8  .   9.10.  26,3 
15  .    8  .  42  .  14,2 
18.    8.30.11,8 
21.    8.18.10,7 
25.    8.    2.11,8 
27.    7.54.13,6 
30  .    7  .  42  .  18,0 

20.19.33,53 
20  .  19  .  20,17 
20.  18.37,74 
20.18.21,83 
20.18.    7,23 
20  .  17  .  49,95 
20  .  17  .  42,10 
20  .  17  .  33,38 

20.21  .39,63 
20  .  21  .  26,99 
20.20.46,15 
20.20.31,39 
20.20.  18,06 
20.20.    2,68 
20  .  19  .  56,28 
20  .  19  .  48,37 

a  Si  ft  Aquilae. 

ft  Si  a  Aquarii. 

ft  Si  a  Aquarii. 

a  Si  ft  Aquilae. 

ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Aquil.  a2  Capr. 
ft  Aquil.  a2  Capr. 
a^  Capr.  a  Aquar. 

40,72 
27,63 
47,06 
32,17 
18,79 
3,71 
57,32 
49,24 

+  1,09 
+  0,64 
+  0,91 
+  0,78 
+  0,73 
+  1,03 
+  1,04 
+  0,87 

Oct.      1.    7.38.19,9 
8.    7.10.38,2 

20  .  17  .  30,73 
20.17.16,99 

20  .  19  .  46,23 
20  .  19  .  35,85 

ft  &  a  Aquarii. 
a^Capr.  a  Aquar. 

46,84 
36,28 

+  0,61 
+  0,43 

9.    7-    6.41,0 

20.17.15,69 

20  .  19  .  34,56 

|a^  Capricorni,    ' 
1/3  &  tt  Aquarii. 

35,48 

+  0,92 

31  .    5  .  40  .  48,9 

20 .  17  .  42,79 

20  .  20  .  12,58 

ja^  Capricorni, 
ift  Sc  u  Aquarii. 

13,51 

+  0,93 

Nov.     1  .    5  .  36  .  57,3 

20.17.46,60 

20  .  20  .  16,90 

la  Si  ft  Aquilae, 
la  Aquarii. 

17,62 

+  0,72 

6  .    5  .  17  .  41,4 

20.18.    7,79 

20  .  20  .  40,56 

ra  Sc  ft  Aquilae, 
\a^  Capricorni. 

41,45 

+  0,89 

7  .    5  .  13  .  50,7 

20.18.12,50 

20  .  20  .  45,80 

fa  &  /3  Aquilae, 
a'  Capricorni. 

46,85 

+  1,05 

16.    4.39.24,2 

20.19.    4,06 

20.21  .42,62 

a*  Capr.  a  Aquar. 

43,80 

+  1,18 

Section  VI. 

MISCELLANEOUS    OBSERVATIONS. 


^    ^wv    viocK.   time   oi   the  immersion    was 

15"  .  16""  .  43',36.  Applying  the  clock  error  1""  .  53\27  given  by  the  transit  of 
a  Coronse  Borealis,  the  Cambridge  sidereal  time  is  found  to  be  15'' .  18™  .  36\63 : 
whence  the  Greenwich  Mean  Solar  Time  is   May  18,  11".  32".  43',2. 
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